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Afghanistan 



ALP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 









Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


ALC ALP SCHOLARSHIP 




DLIELC, LACKLAND AFBTX 


ARMY AIR CORPS 


DLIELC, LACKLAND AFBTX 


23143 


ALC ALP SCHOLARSHIP 




DLIELC, LACKLAND AFBTX 


ARMY AIR CORPS 


DLIELC, LACKLAND AFBTX 


23143 


NO MATCHING RECORD FOUND 




C0L0MBUS AFB MS 


AFGHANISTAN AIR FORCE 


COLUMBUS AFB MS 


40236 


NO MATCHING RECORD FOUND 




rni rtMRiK afr 

LULUmDUj RrD I v Ij 


AFGHANISTAN AIR FORfF 


fOI IIMRIIS AFR MS 


4Ui JO 


Fiscal Year 2010 Program Totals 










$126,758 


CTFP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 














1 nraHnn 
LUL QlIU 1 


en s ni 


IIS llnih; 


oa os 


COMMAND & STAFF C0LLUSMC 




COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICO VA 


MOD 201ST CORP 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICO VA 


46694 


COMMAND & STAFF C0LLUSMC 




COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICO VA 


MOD 201ST CORP 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICO VA 


46694 


INTERNATIONAL C0UNTERTERR0RISM FELLOWS PROGRAM 




NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


OFFICE OF NATIONAL SECURITY 
COUNCIL 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


173520 


INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 




NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


OFFICE OF NATIONAL SECURITY 
COUNCIL 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


173520 


PROGRAM ON ADVANCED SECURITY STUDIES 




MARSHALLCENTER 


PARLIAMENT 


MARSHALLCENTER 


11800 


PROGRAM ON ADVANCED SECURITY STUDIES 




MARSHALLCENTER 


PARLIAMENT 


MARSHALLCENTER 


11800 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


6 








$464,028 



FMS - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 











US Units 


Total Cost 


GENERAL ENGLISH ONLY 




DLIELC, LACKLAND AFBTX 


MOD INSPECTION GENERAL 


DLIELC, LACKLAND AFBTX 


24124 


GENERAL ENGLISH ONLY 




DLIELC, LACKLAND AFBTX 


MINISTRY OF DEFENSE 


DLIELC, LACKLAND AFBTX 


18732 


GENERAL ENGLISH ONLY 




DLIELC, LACKLAND AFBTX 


MOD INSPECTION GENERAL 


DLIELC, LACKLAND AFBTX 


24124 


GENERAL ENGLISH ONLY 




DLIELC, LACKLAND AFBTX 


MINISTRY OF DEFENSE 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


18732 


MILITARY POLICE BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




MILITARY POLICE SCHOOL 


MOD HQ SECURITY BRDG 


MILITARY POLICE SCHOOL 


11859 


MILITARY POLICE BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




MILITARY POLICE SCHOOL 


MOD HQ SECURITY BRDG 


MILITARY POLICE SCHOOL 


11859 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


6 








$109,430 



IMET-1 - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 



Course Title 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 
AFGHAN INTE 



LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 
LLIGENCE 



OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 
OFFICERS 



(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 
(PILOT) 



Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 


INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


20588 
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UNCLASSIFIED 
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Student's Unit 


US Units 


T r. 4--» 1 Anrt 

I otal Cost 


altpuam imtci i ircurc ncc ire D c /nil r\T\ 
AFbHAN INIbLLIbbNCb OFF ICb RS (F ILO 1 ) 




INIbLLIbbNLb SCHOOL 


MlMfCTDV A[ nrrriirr 

MINIS 1 RY Or UbFbNSb 


imtc i i ircurc ci~u/*if-\i 
INIbLLIbbNCb SCHOOL 


20588 


DACir a m c d ir a m i a m r 1 1 a r c iMCTDiirTriD miiDcc 
bAblCAMbRICAN LANbUAbb INS 1 RUC 1 OR COURbb 


1 


HI ICir 1 ATI/I AMR ACD TV 

ULIbLC, LACKLANUAFb IA 


M M A A 

NMAA 


HI ICir 1 ATI/I AMR ACD TV 

ULIbLC, LACKLANUArb IA 


10770 

iU//y 


DACir a m c d ir a m i AMriiArc IMCTDiirTriD miiDcc 
bAblCAMbRICAN LANbUAbb INS 1 RUC 1 OR COURSb 


1 


niicir 1 AT/I AMR ACQ TV 

ULIbLC, LACKLANUAFb IA 


MM A A 

NmAA 


ni icir i ati/i Akin acd tv 
ULIbLC, LACKLANUArb IA 


zu//y 


riir icu i ami~iia/~c rnnnccc 
bNbLISH LANbUAbb COURSbb 


1 


HI ICIl" 1 A/~l/l AMr\ ACD TV 

ULIbLC, LACKLANUAFb IA 


MOD 


HI ICIl" 1 A/"l/l AMR ACD TV 

ULIbLC, LACKLANUAFb IA 


20248 


[Mr icu i a m r 1 1 a r c rniiDccc 
bNbLISH LAIMbUAbb COURSbb 




ni icir i Ari/i a m n acd tv 
ULIbLC, LACKLANUAFb IA 


MUD 


ni icir i Ari/i a m n acd tv 
ULIbLC, LACKLANUArb IA 


zUz4o 


riir icu 1 A M n 1 a rc milDCCC 

bNbLISH LANbUAbb COURbbb 


1 


ni ICir 1 ATI/I AMR ACD TV 

ULIbLC, LACKLANUAFb IA 


A D M V 

ARMY 


ni ICIT 1 ATI/I AMR ACD TV 

ULIbLC, LACKLANUArb IA 


1 1C\1A 
l/U/'r 


[Mr icu i AuriiArc rniiDccc 
bNbLISH LANbUAbb COURSbb 


1 


ni icir i Ari/i inn acd tv 
ULIbLC, LACKLANUArb IA 


ARMY 


Rl ICIT 1 ATI/1 AMR ACD TV 

ULIbLC, LACKLANUAFb IA 


17074 


("CMCDAI CMTI ICU 1 AM/~IIA/~C TDAIMIMT 

bbNbKAL bNbLISH LANbUAbb IKAININb 


1 


ni icir i Ari/i inn acd tv 
ULIbLC, LACKLANUArb IA 


MM A A 

NMAA 


Rl ICIT 1 ATI/1 AMR ACD TV 

ULIbLC, LACKLANUAFb IA 


19729 


f rmrnAi CMTI ICU 1 AUrilATC TDAIMIMT 

bbNbKAL bNbLISH LANbUAbb IKAININb 


1 


ni icir i Ari/i inn acd tv 
ULIbLC, LACKLANUArb IA 


MM A A 

NMAA 


Rl ICIT 1 ATI/1 AMR ACD TV 

ULIbLC, LACKLANUAFb IA 


19729 


Mil ITA D V Dm ITC DACIf ACCirCD 1 C A RC D DDAMTU 

MILIIARY POLICb BASIC OFFICbR LbAUbK-bKANCH 


1 


li 1 1 itadv Dm ire crunni 
MILIIARY POLICb SCHOOL 


ACrUAM MATIDMAI A D M V 

ArbHAN NAIIONALAKMY 


li 1 1 itadv Dm ire cruAni 
MILIIARY POLICb SCHOOL 


8453 


mi iTinv nAi ire mrir ncci/*rn i c a nc n nn Him 

MILITARY POLICb BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 


1 


Art 1 1 ninu nni irr rrunAi 

MILITARY POLICE SCHOOL 


* r r i u m m a Tin m a i innv 

AFGHAN NATIONALARMY 


iiyiii ninu nni ii~r reuAAi 

MILITARY POLICE SCHOOL 


8453 


Mil ITADV Dm If" C TADTAIMC fADCCD 

MILI 1 ARY POLICb CAP 1 AINS CAKbbK 


j 


h/i 1 1 itadv Dm ire crunni 
MILIIARY POLICb SCHOOL 


yAn M D 1 1 M IT 

MOD MP UNI 1 


li 1 1 itadv Dm ire crunAi 
MILIIARY POLICb SCHOOL 


15068 


MILITARY POLICE CAPTAINS CAREER 




MILITARY POLICE SCHOOL 


MOD MP UNIT 


MILITARY POLICE SCHOOL 


15068 


SIGNAL CAPTAINS CAREER 


1 


SIGNAL SCHOOL 


M0D,G3 


SIGNAL SCHOOL 


15381 


SIGNAL CAPTAINS CAREER 




SIGNAL SCHOOL 


M0D,G3 


SIGNAL SCHOOL 


15381 


TRANSPORTATION BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




907B 


MOD 


ALU-LEADERCOURSES 


16651 


TRANSPORTATION BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




907B 


MOD 


ALU -LEADER COURSES 


16651 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


34 








$637,350 



Non-SA, UC, JCET - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 



AF T-6 FLIGHT TRAINING COURSE 


1 COLOMBUS AFB MS 


AFGHAN AIR COR 


COLUMBUS AFB MS 


194350 


AF T-6 FLIGHT TRAINING COURSE 


1 COLOMBUS AFB MS 


AFGHAN AIR CORP 


COLUMBUS AFB MS 


194350 


AF T-6 FLIGHT TRAINING COURSE 


1 COLOMBUS AFB MS 


AFGHAN AIR COR 


COLUMBUS AFB MS 


194350 


AF T-6 FLIGHT TRAINING COURSE 


1 COLOMBUS AFB MS 


AFGHAN AIR CORP 


COLUMBUS AFB MS 


194350 


AF T-6 FLIGHT TRAINING COURSE 


1 COLOMBUS AFB MS 


AFGHAN AIR CORP 


COLUMBUS AFB MS 


207346 


AF T-6 FLIGHT TRAINING COURSE 


1 COLOMBUS AFB MS 


AFGHAN AIR CORP 


COLUMBUS AFB MS 


207346 


AF T-6 FLIGHT TRAINING COURSE 


1 COLOMBUS AFB MS 


AFGHAN AIR CORP 


COLUMBUS AFB MS 


206667 


AF T-6 FLIGHT TRAINING COURSE 


1 COLOMBUS AFB MS 


AFGHAN AIR CORP 


COLUMBUS AFB MS 


206667 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AFGHAN INTELLIGENCE OFFICERS (PILOT) 


1 INTELLIGENCE SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


INTELLIGENCE SCHOOL 


22727 


AIR WAR COLLEGE 


1 MAXWELL AFB, AL 


AFGHAN NATIONALARMY AIR CORPS 


MAXWELL AFB, AL 


38464 


AIR WAR COLLEGE 


1 MAXWELL AFB, AL 


AFGHAN NATIONALARMY AIR CORPS 


MAXWELL AFB, AL 


38464 


AIRCRAFT MAINTENANCE OFF 


1 SHEPPARD AFB, TX 


AFGHAN AIR CORP 


SHEPPARD AFB, TX 


15355 


AIRCRAFT MAINTENANCE OFF 


1 SHEPPARD AFB, TX 


AFGHAN AIR CORP 


SHEPPARD AFB, TX 


15355 


AMERICAN LANGUAGE COURSE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


AFGHAN AIR CORP 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


7907 


AMERICAN LANGUAGE COURSE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


AFGHAN AIR CORP 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


20725 


AMERICAN LANGUAGE COURSE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


AFGHAN AIR CORP 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


7907 


AMERICAN LANGUAGE COURSE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


AFGHAN AIR CORP 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


29639 



Volume II Section V - South Central Asia 
UNCLASSIFIED 
2 



UNCLASSIFIED 
Volume II Section V - South Central Asia 



Course Title Qty Location Student's Unit US Units TotalCost 



AI*lbKILAIM LANbUAbb LUUKJb 


1 nilEir lAri^lAMPiAERTV 
1 ULIbLL, LALr\LANL> Art) IA 


AErUAM aid rnoD 
ArbHAIM AIK LUKr 


ni lEir i Ari^i AMn aed ty 

ULIbLL, LALr\LANU ArD IA 


zyojy 


A ME PIT AM 1 AMTIIAPP milDCE 
AI*lbKILAIM LANbUAbb LUUKjC 


1 nilEir lATflAMnAEDTY 
1 ULIbLL, LALr\LANUArD IA 


AErUAM AID rnoD 
ArbHAIM AIK LUKr 


ni lEir i Ari^i AMn aed ty 

ULIbLL, LALr\LANU ArD IA 


ZU/ZJ 


A D M V \A/ A D mil ETC (DCCinCMT milDCC^ 
A K l v l T VV A K LULLbbb ( K b J 1 U b IM 1 L U U K J b J 


1 APMVlA/APmilErE 
1 AKI*ITVVAK LULLbbb 


Mnn 
l v l u u 


AD AAV 1A/AD mi 1 ETC 
AKI*IT VVAK LULLbbb 


01 / JU 


admv UiAD mi i crc /DccincuT r n 1 1 d c e ^ 

A K 1*1 T VVAK LULLtbt ( K b J 1 U b IM 1 LUUKJb] 


i APMViA/APrmiErE 

1 AKI V ITVVAK LULLbbb 


Mr\ n 
l v l u u 


AD M V 1A/AD mi 1 ErE 
AKI*IT VVAK LULLbbb 


01 / JU 


r U A D 1 AIM r A DTA IM C TADPPD 
L n A r L A 1 N L A r 1 A 1 1\ J LAKttK 


i ruADi aim crunni 

1 LnArLAIIM JLnUUL 


MIMICTDV OF nEFEMCF 

i*i iimij i k i u r ut r t im j t 


ruADi aim crunni 

LnArLAIIM JLrlUUL 


ZO jOj 


rUIAPI AIM TAPTAIMC r A D E E D 
LnArLAIIM L A r 1 A 1 IM J LAKttK 


i ruAPiAiMcrunni 

1 LHAr LA IN JLHUUL 


MIMICTDV Of REEEMCE 
1*1 1 IM 1 J 1 K I U r U t r t \\ J t 


ruADi aim crunni 

LHArLAIN JLHUUL 


ZOjOj 


nicAM cnocirM Diipru met 
UIjAM rUKblbN rUKLH Mb 1 


7 W A □ mi IC 
I VAKIUUj 


AID e n d r E 
AIK rUKLb 


1 1 AI V Ain\A/M 

UNnNUWN 


IA 0(17 


nicAM cnDcirM Diipru met 
UIjAM rUKblbN rUKLH mtl 


7 w a p in i ic 
I VAKIUUj 


aid e n d r e 
AIK rUKLb 


1 1 AI f AI n IA/ AI 

U N K N U VV l\ 


7/i nm 

z^yu/ 


ni i c Mr i icu i a m r 1 1 a r e te r u 

U LI b 1Mb LI J H LANb U Ab t 1 t Ln 


7 wad in IK 
Z VAKIUUj 


aid e n d r E 
AIK rUKLb 


1 1 M fAiniA/M 
U IM MM U VV N 


1 1 K771 
110/ / 1 


ni i c Mr i icu i a m r 1 1 a r e te r u 
ULI blNbLljH LANbUAbb 1 tLH 


7 w a p in I ic 
Z VAKIUUj 


aid En d r e 
AIK rUKLb 


wwv m n IA/ Al 
U N K N U VV N 


1 1 C771 
110/ /I 


ni i c Mr i icu i a Mr 1 1 a r e te r u 
U LI blMbLljH LANbUAbb 1 tLH 


7 w a p in i ic 
I VAKIUUj 


aid En d r e 
AIK rUKLb 


1 1 M fAiniA/ M 


ii4yo/ 


DLI ENGLISH LANGUAGE TECH 


2 VARIOUS 


AIR FORCE 


UNKNOWN 


114967 


DLI ENGLISH LANGUAGE TECH 


2 VARIOUS 


AIR FORCE 


UNKNOWN 


93056 


DLI ENGLISH LANGUAGE TECH 


2 VARIOUS 


AIR FORCE 


UNKNOWN 


93056 


DLI ENGLISH LANGUAGE TECH 


2 VARIOUS 


AIR FORCE 


UNKNOWN 


35597 


ni i e m r i icu i a m r 1 1 a r e te r u 
U LI t IM b LI j H LANb U Ab t 1 tLM 


7 WAD in IK 
Z VAKIUUj 


aid e n d r e 

AIK rUKLt 


WWV MniA/M 
U IM MM U vV N 


jjjy / 


ENGINEER CAPTAINS CAREER 


1 ENGINEER SCHOOL 


MAri IMCTAI A Tin M AMn M A M A r E M E MT 
1*1 U U 1 IM J 1 A L A 1 1 U IM A N U l v l A \\ A b t l v l t IM 1 

HEDADTMC MT 

Ub r AK 1 M t IM 1 


ENGINEER SCHOOL 


20130 


ENGINEER CAPTAINS CAREER 


1 ENGINEER SCHOOL 


MAR IMCTAI A Tin M AMn M A M A r E M E MT 
1*1 U U IN J 1 A L A 1 1 U IM A l\l U 1*1 A l\ A b b 1*1 b IM 1 

nEDADTMC MT 

Ub r AK 1 M t Im 1 


ENGINEER SCHOOL 


20130 


ecvvi iepw a\/d (rn mm r ad e \ a i i 

r j AM It K W Av K ILU l v l l v l LUKL J ALL 


i a wi ATin m crunni 

1 AVIAI IUN JLHUUL 


ADMV AID mDD 
AKI*IT AIK LUKr 


a wi ATin m crunni 

AVIA 1 IUIM JLHUUL 


1 RS/l/l ~i 
1jo44j 


ECYVI IED\A/ A\/D imMM moc\ Al 1 
r J AA1 !t K Vv A V K (LU 1*1 1*1 LUKl J ALL 


i a wi ATin m crunni 

1 AVIAIIUIMjLnUUL 


AErUAM AID rnoD 
ArbHAIM AIK LUKr 


a wi ATin m crunni 

AVIA 1 IUIM JLHUUL 


1 R77Q7 

iD//yz 


ecvvi i p d \av a\/d (rn mm mo c \ ai i 

TjAAI ItKVV AVK (LU 1*1 1*1 LUKtJALL 


i AwiATinM crunni 

1 AVIAIIUIMjLnUUL 


AD M V AID mDD 
AKI*IT AIK LUKr 


AwiATinM crunni 
AVIA 1 IUIM jLHUUL 


1 RQ/l/l 7 


ecvvi ie d \a/ a\/d (rn mm rnDC \ ai i 

r j AA1 It K Vv AV K ILU l v l l v l LUKt J ALL 


i AwiATinM crunni 

1 AVIAIIUIMjLnUUL 


AErUAM AID rnoD 
ArbHAIM AIK LUKr 


AwiATinM crunni 

AVIA 1 IUIM JLHUUL 


1 R77Q7 

id / /yz 


PCVVI IED\A/ A\/D (rnMM PflDCl AI 1 
r j AA1 !t K Vv A V K (LU 1*1 l v l LUKt J ALL 


i AwiATinM crunni 

1 AVIAIIUIMjLnUUL 


ADAflV AID mDDC 
AKI*IT AIK LUKrJ 


AwiATinM crunni 
AVIA 1 IUIM jLHUUL 


1 A 77KE; 
14/ZO J 


ecvvi iedia/ awd (rnMM mDCi ai I 
TjAAI IbKW AVK (LUNN LUKb) ALL 


i AwiATinM crunni 
1 AV IA 1 IU N jLHUUL 


AD A/I V AID mDDC 

AKMY AIK LUKrJ 


AwiATinAi crunni 
AVIA 1 IUN jLHUUL 


147265 


IED\A(nU ROA/r TD ATI/ All 

lbr\VV Un-joA/L IKALK-ALL 


i AwiATinM crunni 
1 AV IA 1 IU N jLHUUL 


ADA/IV AtD mDDC 

AKIVIT AIK LUKrJ 


AwiATinAi crunni 
AVIA 1 IUN jLHUUL 


174026 


1 E D W nU RBA/r T D A r 1^ AI 1 
It K VV U M-joA/L 1 KAL N - ALL 


i AwiATinM crunni 
1 AVIAIIUN jLHUUL 


ADA/IV AtD mDDC 
AKI*IT AIK LUKrJ 


AwiATinM crunni 
AVIA 1 IUIM jLHUUL 


1 / 4UZ0 


IED\A/ nU RHA/r TDArit" AI 1 
ItKVV Un-JoA/L 1 KALI\ - ALL 


i AwiATinM crunni 
1 AVIAIIUN jLHUUL 


AErUAM AID rnoD 
ArbHAIM AIK LUKr 


AwiATinM crunni 

AVIA 1 IUIM JLHUUL 


1 RKQ7Q 

iooy / y 


IERW OH-58A/C TRACK - ALL 


1 AVIATION SCHOOL 


AFGHAN AIR CORP 


AVIATION SCHOOL 


167414 


IEDW nU RBA/r TO hCV AI 1 
It K VV U M-joA/L 1 KAL l\ - ALL 


i AwiATinM crunni 
1 AVIAIIUN jLHUUL 


AErUAM AID mDDC 
ArbHAIM AIK LUKrJ 


AwiATinM crunni 
AVIA 1 IUN jLHUUL 


1 K7/I1 A 
10/414 


IERW OH-58A/C TRACK - ALL 


1 AVIATION SCHOOL 


AFGHAN AIR CORP 


AVIATION SCHOOL 


166979 


iedw nu RBA/r TDAr/ AI 1 
It K VV U M-joA/L 1 KAL N - ALL 


i AwiATinM crunni 
1 AVIAIIUN jLHUUL 


AErUAM AID rnDDc 
ArbHAIM AIK LUKrJ 


AwiATinM crunni 
AVIA 1 IUN jLHUUL 


1 K7/I1 A 
10/414 


IERW OH-58A/C TRACK -ALL 


1 AVIATION SCHOOL 


AFGHAN AIR CORP 


AVIATION SCHOOL 


167414 


IFT TRAINING 


1 APfl A M n AED TY fnTUED TUAM ni 1 A M n IAAEA 
LAL NLAN U Ar a, 1 A tUIHbKIHANULIANU lAAr A 

STUDENTS) 


ARMY AIR CORPS 


1 API^I AMn AED TY fnTUED TUAM ni 1 
LALNLANUArD, IA (UIHbK IHAN ULI 

AND IAAFA STUDENTS) 


1947 


IFT TRAINING 


1 l\TV\ A M n AED TY fnTUED TUAM ni 1 AMR IAAEA 
LAL NLANU Ar D, 1 A (UIHbKIHANULIANU lAAr A 

STUDENTS) 


ARMY AIR CORPS 


1 A P It' 1 AMn AED TY fnTUED TUAM ni 1 
LALNLANUArD, IA (UIHbK IHAN ULI 

AND IAAFA STUDENTS) 


1947 


IFT TRAINING 


1 l\TV\ A M n AED TY fnTUED TUAM HI 1 A M n IAAEA 
.. LALIvLANU Ar a, 1 A ^UIHbKIHANULIANU lAAr A 

STUDENTS) 


ARMY AIR CORPS 


1 API^I AMn AED TY fnTUED TUAM ni 1 
LALNLANUArD, IA (UIHbK IHAIM ULI 

AND IAAFA STUDENTS) 


1829 


IFT TRAINING 


1 APfl A M n AED TY fnTUED TUAM ni 1 AMR IAAEA 
LALNLANUArtDjIAlUIHbKIHANULIANU lAAr A 

CTI 1 HE MTC \ 
J 1 U U b IM 1 J J 


ARMY AIR CORPS 


1 Ari^l AMn AED TY fnTUED TUAM ni 1 
LALNLANUArD, IA (UIHbK I n AIM ULI 

AMn IAAEA CTIinCMTC) 
AN U lAAr A J 1 U Ub IM 1 J J 


1829 


IFT TRAINING 


1 APfl A M n AED TY fnTUED TUAM ni 1 A M n IAAEA 
LAL NLAN U Ar a, 1 A tUIHbKIHANULIANU lAAr A 

CTI IHE MTC \ 
J 1 U U b IM 1 J J 


AFGHAN AIR CORP 


1 API^I AMn AED TY fnTUED TUAM ni 1 
LALNLANUArD, IA (UIHbK IHAIM ULI 

AMn IAAEA CTI 1 nEW TCI 
AIM U IAAr A J 1 U Ub IM 1 J J 


1947 


IFT TRAINING 


1 APfl A M n AED TY fnTUED TUAM ni 1 AMR IAAEA 
LALIvLANU Ar D, 1 A (UmbKIHANULIANU lAAr A 

CTI IRE MTC \ 
J 1 U U b IM 1 J J 


AFGHAN AIR CORP 


1 hCV\ AMn AED TY fnTUED TUAM ni 1 
LALNLAIMUAbD, IA (UIHbK IHAIM ULI 

AMn IAAEA CTIIHCMTCl 
AIM U lAAb A J 1 U Ub IM 1 J J 


1947 


IMTEDMEHIATE 1 EWEI EHIir 
IN 1 b K m b UIA 1 b LtvtLbUUL 


1 rOMMAMnf, PEMEDAI CTAEErnilEPE 
1 LUml'IAlMUcxbtlMbKALJlArrLULLbbb 


AErUAM MATinMAI ADMV 
Ar b HAN IM A 1 IU IM AL AKm T 


rnMM amh r r c m e d a i ctaee rni i ErE 

LUI*II*IAIMU CxbtlMbKALJlArr LULLbbb 


£.A ^flc 


IMTEPMEHIATE 1 EV/EI Emir 

IIMIbKmtUIAlb LbVbLbUUL 


i r n m m a m n r r c m c d a i ctace rni i cm 
1 LUMMANU a ot Nt KAL j 1 Arr LULLbb t 


AErUAM MATinMAI A D Ail V 

ArbHAN NAIIUNALAK|v|t 


rn Ail m a m n r r c ai e d a i ctaee rni i ErE 
LUmMANU cxbbNbKALjIArr LULLbbb 


d4jo0 


M A M E 1 l\/E P C 1 r 
MAN b U V b K J LL 


i urn ATAncMV imeamtdv 

1 NLU ALAUbm I - INrAN 1 Kl 


MIMICTDV Of HEEEMCE 
1*1 IIMlJ 1 K I U r Ub r b \\ J b 


Aim a r a nE m v imeamtdv 

NLU AL AUb 1*1 T - MM r AIM 1 K I 


j4j/ 


M A M E 1 IWE P C 1 r 

MANbUVbK jLL 


i Mrn a r a nE A<i v imeamtdv 
1 NLU ALAUtMT - INrAN 1 KT 


A/IIMICTDV nE HEEEMCE 

MINIj 1 Kl Ur UbrbNjb 


Aim a r a nE A/i v imeamtdv 
NLU ALAUbMi - INrANIKY 


Mil 


ii a ii r 1 |\/r n r 1 C 

MANbUVbK jLL 


1 Mm A p A HE M V IMEAMTDV 

1 NLUALAUbmY-INrANIKY 


MIMICTDV nE HEEEMCE 

MINIj 1 KY Ur Ubrbl\jb 


Mrn a r a nE Aii v imeamtdv 
NLU ALAUbmY - INrANI KY 


3437 


MANEUVER 5LC 


1 NCO ACADEMY -INFANTRY 


MINISTRY OF DEFENSE 


NCO ACADEMY -INFANTRY 


3437 


MILITARY POLICE BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 


1 MILITARY POLICE SCHOOL 


NMAA 


MILITARY POLICE SCHOOL 


12046 


MILITARY POLICE BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 


1 MILITARY POLICE SCHOOL 


NMAA 


MILITARY POLICE SCHOOL 


12046 


NWC INTERNATIONAL FELLOWS 


1 NATIONAL WAR COLLEGE 


MINISTRY OF DEFENSE 


NATIONAL WAR COLLEGE 


126156 


NWC INTERNATIONAL FELLOWS 


1 NATIONAL WAR COLLEGE 


MINISTRY OF DEFENSE 


NATIONAL WAR COLLEGE 


126156 
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Location 


S tud g nts U nit 


US Units 


Total Cost 


ORAL PROF SKILLS FOR AVN 


1 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


AFGHAN AIR CORPS 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


9360 


ORAL PROF SKILLS FOR AVN 


1 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


AFGHAN AIR CORPS 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


9360 


U.S. ARMY SERGEANTS MAJOR 


1 


SERGEANTS MAJOR ACADEMY 


MOD G2 


SERGEANTS MAJOR ACADEMY 


63854 


U.S. ARMY SERGEANTS MAJOR 


1 


SERGEANTS MAJOR ACADEMY 


MOD G2 


SERGEANTS MAJ0RACADEMY 


63854 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


96 








$6,061,598 


Section 1004 - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 


















IIC II ni(-r- 

Ub units 


1 otal lost 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 


HI IC 1 I™ 1 A /" 1/ 1 A M l"\ II CD TV 

ULIbLL, LALKLANUArb IX 


LOUN 1 bK NAKLO 1 ILb 


HI ICIl" 1 A/~l/l A M l"\ ACD TV 

ULIbLL, LALKLANUArb IX 


22563 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 


ni itrir i hr\/ \ a m n acd tv 
ULIbLL, LALKLANUArb IA 


miiMTCD MADrnTirc 
LUUNItK NAKIU Mlb 


ni icir i ati/i a m n acd tv 
ULIbLL, LALKLANUArb IA 


2141D 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 


ni icrii" i a/~i/i nin acd tv 
ULIbLL, LALKLANUArb IX 


LOUN 1 bK NAKLO 1 ILb 


ni ICIl" 1 API/I nm ACD TV 

ULIbLL, LALKLANUArb IX 


22563 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 


HI IC 1 l~ 1 A/~l/l AMI"\ ACD TV 

ULIbLL, LALKLANUArb IX 


LOUN 1 bK NAKLO 1 ILb 


ni ICIl" 1 A/~l/l AMO ACD TV 

ULIbLL, LALKLANUArb IX 


21416 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 


ni icir i a r 1/ 1 a m n acd tv 
ULIbLL, LALKLANUArb IA 


milMTCD MADrATirc 
LUUNIbK NAKIU Mlb 


ni icir i ati/i a m n acd tv 
ULIbLL, LALKLANUArb IA 


ZU3D1 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


COUNTER NARCOTICS 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


20351 


FSXXIIERWAVR (COMM CORE) ALL 


1 


AVIATION SCHOOL 


M0I COUNTER NARCOTICS 


AVIATION SCHOOL 


147613 


FSXXIIERWAVR (COMM CORE) ALL 


1 


AVIATION SCHOOL 


MOI COUNTER NARCOTICS 


AVIATION SCHOOL 


147613 


ORAL PROF SKILLS FOR AVN 


1 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MOI COUNTER NARCOTICS 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


13079 


ORAL PROF SKILLS FOR AVN 


1 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MOI COUNTER NARCOTICS 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


13079 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


10 








$450,044 


Service Academies - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 


















US Units 


Total Cost 


USAF ACADEMY 


1 


USAFA, Colorado Springs, Colorado 


N/A 


N/A 


35928 


USAF ACADEMY 


1 


USAFA, Colorado Springs, Colorado 


N/A 


N/A 


35928 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


2 








$71,856 



ALP - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 



Planned Training 1 


UNKNOWN 






49856 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 1 








$49,856 


CTFP - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 










Planned Training 23 


UNKNOWN 






579097 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 23 








$579,097 


IMET-1 - Fiscal Year 2011 Department of State Planned Training 










Planned Training 25 


UNKNOWN 






1194679 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 25 








$1,194,679 


Non-SA, UC, JCET - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 














Student's Unit 


US Units 




Planned Training 134 


UNKNOWN 






25458521 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 134 








$25,458,521 


Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 










Course Title Qty 


Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 
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Course Title Qty 


Location 


Student's Unit 


IIC 1 1 niW- 

US Units 


l otal Lost 


ADVANLbU SbLUKI 1 Y LUUr bKA 1 IUN LUUKbb AbL 1U-2 I 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


28810 


AnwAMrcn ccniD itv rnnDCDATinMrniiDCCACnii ^ 
AUVANLbU bbLUKII I LUUr bKA 1 IUN LUUKbb AbL 11-1 L 


Asia-Pacific CenterforSecurity Studies, Honolulu, HI 


N/A 


a ore c 
AKLbb 


JUUUU 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-2 2 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


15190 


COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT CCM11-1 2 


Asia-Pacific CenterforSecurity Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


21620 


COMPREHENSIVE SECURITY RESPONSES TO TERRORISM COURSE 11-1 2 


Asia-Pacific CenterforSecurity Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


22564 


COUNTER-TERRORISM MINI COURSE 4 


Ulaanbaatar, Mongolia 


N/A 


APCSS 


10000 


TRANSNATIONAL SECURITY COOPERATION COURSE TSC11-1 1 


Asia-Pacific CenterforSecurity Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


6050 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 15 








$134,234 


Section 1004 - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 


















Total Cost 


Planned Training 18 


UNKNOWN 






2167716 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 18 








$2,167,716 


Afghanistan Fiscal Year 2011 Planned Program Totals 216 








$29,584,103 




Afghanistan Total 374 








$37,505,167 


Bangladesh 










ALP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 














Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


T-6 ALP SCHOLARSHIP 1 


COLOMBUS AFB MS 


15 SQUADRON, BAF BASE MATIUR 


COLUMBUS AFB MS 


34562 


T-6 ALP SCHOLARSHIP 1 


COLOMBUS AFB MS 


15 SQUADRON, BAF BASE MATIUR 


COLUMBUS AFB MS 


34562 


Fiscal Year 2010 Program Totals 2 








$69,124 


CTFP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 










C m irsp Titlp Otv 

LUUI JU I Lie 


1 oration 


Student's Unit 

J LUUCI 113 U 1 ML 


IIS UniK 

U J U 1 1 1 lj 


Total Cost 


INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 1 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


9 E BENGAL 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


176435 


INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 1 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


9E BENGAL 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


176435 


NAVAL STAFF COL -10 MONTH 1 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


BNS ISSA KHAN 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


115196 


NAVAL STAFF COL -10 MONTH 1 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


BNS ISSA KHAN 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


115196 


Fiscal Year 2010 Program Totals 4 








$583,262 


FMS - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 














Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


METGP0IPEACESUPP0RT0PS 1 


CIVIL-MILITARY RELATIONS NPS CENTER FOR 
MONTEREY CA 


NAVY 


CIVIL-MILITARY RELATIONS NPS 
CENTER FOR MONTEREY CA 


958391 


METGP0IPEACESUPP0RT0PS 1 


CIVIL-MILITARY RELATIONS NPS CENTER FOR 


NAVY 


CIVIL-MILITARY RELATIONS NPS 


958391 


MONTEREY CA 


CENTER FOR MONTEREY CA 


Fiscal Year 2010 Program Totals 2 








$1,916,782 


IMET-1 - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 
















US Units 


Total Cost 


AIR COMD & STAFF COLLEGE 1 


MAXWELL AFB, AL 


AIR HQS 


MAXWELL AFB, AL 


47658 


AIR C0MD& STAFF COLLEGE 1 


MAXWELL AFB, AL 


AIR HQS 


MAXWELL AFB, AL 


47658 


AIR DEFENSE ARTILLERY CAPTAINS CAREER 1 


441S 


SPECIAL SECURITY FORCE 


AIR DEFENSE ARTILLERY SCHOOL 


19716 


AIR DEFENSE ARTILLERY CAPTAINS CAREER 1 


441S 


SPECIAL SECURITY FORCE 


AIR DEFENSE ARTILLERY SCHOOL 


19716 


ARMY WAR COLLEGE (RESIDENT COURSE) 1 


ARMY WAR COLLEGE 


93 ARMOURED BRIGADE 


ARMY WAR COLLEGE 


61730 


ARMY WAR COLLEGE (RESIDENT COURSE) 1 


ARMY WAR COLLEGE 


93 ARMOURED BRIGADE 


ARMY WAR COLLEGE 


61730 
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COMB STRAT INTEL TRAINING PRGM 


1 


Defense Intelligence Agency (CSITP) 


MILITARY INTELLIGENCE 


nrrrMCC IMTCI 1 IACMAC AACMAV 

DbrbNbb INIbLLIGbNCb AbbNCY 
(CS ITP) 


12791 


COMB STRAT INTEL TRAINING PRGM 


1 


Defense Intelligence Agency (CSITP) 


MILITARY INTELLIGENCE 


nrrrncc IMTCI 1 IACMAC AACMAV 

DbrbNSb INIbLLIGbNCb AbbNCY 
(CSITP) 


12791 


CICI n ADTII 1 CDV TADTAIMC r A D C C D 

rlbLUAKMLLbKY CAMAINSCAKbbK 




CICI H ADTII 1 CDV CPUAAI 

rlbLU AK IILLbKY SCHUOL 


7 CICI n DCi~IMCMT ADTII 1 CDV 

/ rlbLU KbulMtNl AK IILLbKY 


CICI n ADTII 1 CDV cruAm 

rlbLUAKMLLbKY SCHUOL 


ZJilD / 


CICI n ADTII 1 CDV A A D T A 1 M C fADCCD 

PlbLUAKMLLbKY CAP 1 AINS CAKbbK 


1 


CICI n ADTII 1 CDV cruAAi 

r lb LU AK 1 IL Lb R Y SCHUOL 


1 CICI n DCAIMCMT ADTII 1 CDV 

/FlbLDKbGIMbNI AKIILLbKY 


CICI n ADTII 1 CDV CAUAAI 

r lb LD AK 1 IL Lb KY SCHUOL 


23157 


nunirim n at A c c 

FINANCIAL MGT OFF 


1 


KEESLER AFB, MS 


aaaaiimtt r a 1 1 a rvn A M 

ACCOUNTS SQUADRON 


KEESLER AFB, MS 


12655 


C IM A M A 1 A 1 li^T ACC 

FINANCIAL MGT OFF 


1 


i/crricr> Acn nil r 

KEESLER AFB, MS 


AAAAIIMTT C A M A A n A M 

ACCOUNTS SQUADRON 


1/ C C f 1 C n A rn la f 

KEESLER AFB, MS 


12655 


IMTCDMCniATC 1 C W C 1 C HI 1 A 

IINIbKMbUIAlb LbVbLbUUC 


1 


r A M M A M H C C C M C D A 1 CTACCAAIICAC 

COMMAND cxGbNbKALSIArr CULLbGb 


")C CACT DC M AAI 

zj bAS 1 BbNGAL 


rAMiumn r acmcdai ctacc aai i cac 
CUMMANU cxGbNbKALSIArr CULLbGb 


53166 


INTERMEDIATE LEVEL EDUC 


1 


aamihiiama r rcticnn r t a c c aai i c a c 

COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


-iC C»fT n r m A A 1 

25 EA5T BENGAL 


A A M \H A MA T A C M C l"» A 1 CTACi: AAI 1 CAC 

COMMAND & GENERAL 5 TAFF COLLEGE 


53166 


niTcniiATimni acc nun rAnminr a a n r r n 

INTERNATIONAL OFF INTEL CAPTAINS CAREER 


1 


imtc i i ircurc tauaai 

INTELLIGENCE SCHOOL 


rnrAiAi rrrnn itv c a n a c 

SPECIAL SECURITY FORCE 


IMTCI 1 IACMAC TAUAAI 

INTELLIGENCE SCHOOL 


20513 


IMTC D M A Tl A M A 1 ACC IMTCI AADTAIMC A A D C C D 

INIbKNAIlUrJALUrr INIhLCAPIAINS CAKhhK 


j 


IMTCI 1 IACMAC CALIAAI 

INIbLLIGbNCb SCHOOL 


CDCAIAt CCAIIDITV CAD AC 

SPECIAL SbCUKII Y FOKCb 


IMTCI 1 IACMAC CAUAAI 

INIELLIGbNCb SCHUOL 


20513 


INTI SHIPYARD MGMT 

1 M 1 L J 1 1 1 r 1 A r\ U l v |VJI*ll 




NAVAI SHIP YARD PFARI HARROR HI 

iinvnL jiiir i r\r\L/ r Lnr\L 1 1 a r\ u r\ iii 


NHQ 


NAVAI SHIP YARD PFARI HARROR HI 

naval jiiit i nnu r i_ a r\ l. i i a r\ u r\ iii 


20718 


INTL SHIPYARD MGMT 


j 


NAVAL SHIP YARD PEARL HARBOR HI 


NHQ 


NAVAL SHIP YARD PEARL HARBOR HI 


20718 


NAVAL STAFF COL -10 MONTH 




NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


BNS DURBAR 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


80939 


NAVAL STAFF COL -10 MONTH 




NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


BNS DURBAR 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


80939 


SPECIALIZED ENGLISH LANGUAGE TRAINING 




DLIELC, LACKLAND AFB TX 


BNS SURMA 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


13622 


SPECIALIZED ENGLISH LANGUAGE TRAINING 




DLIELC, LACKLAND AFB TX 


BNS SURMA 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


13622 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


22 








$733,330 



GPOI - Fiscal Year 2011 Department of State Planned Training 















CMLO 


25 


Bangladesh 


N/A 


N/A 


0 


PKOIC 


25 


Bangladesh 


N/A 


N/A 


0 


UNLOG 


25 


Bangladesh 


N/A 


N/A 


0 


UNSOC 


35 


Bangladesh 


N/A 


N/A 


0 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 


110 








$0 


Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 










Course Title 


Qty 


Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC10-2 


3 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


43215 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-1 


3 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


45000 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-2 


3 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


22785 


COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT CCM11-1 


3 


Asia-Pacific Center for Security S tudies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


32430 


COMPREHENSIVE SECURITY RESPONSES TO TERRORISM COURSE 11-1 


3 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


33846 


TRANSNATIONAL SECURITY COOPERATION COURSE TSC11-1 


1 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


6050 



Fiscal Year 2011 Planned Totals " " 16 - -■ "" " $183,326 



Bangladesh Total 156 $3,485,824 

Bhutan 



Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 



ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC10-2 
ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-1 



Asia-Pacific Center for S ecurity Studies, Honolulu, HI 
Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 
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N/A 
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APCSS 
APCSS 



14405 
15000 
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Course Title 




Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 




ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-2 


1 


Asia-Pacific Center for Security S tudies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


7595 




COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT CCM11-1 


1 


Asia-Pacific Center for Security S tudies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


10810 




COMPREHENSIVE SECURITY RESPONSES TO TERRORISM COURSE 11-1 


1 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


11282 




Fiscal Year 2011 Planned Totals 


5 








$59,092 




Bhutan Fiscal Year 2011 Planned Program Totals 


5 








$59,092 




















India 














CTFP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 




















IIS UniK 

U J U 1 1 1 IJ 


Tnral Cost 

1 U Lu 1 LUjL 




699 SPECIAL OPERATIONS -MS 


1 


MONTEREY, CA 


7/11 GR 


NAVAI Pn^THR AnilATF CXHOOI 
MOMTFRFY PA 

1*1 \J 11 1 L r\ L 1 


120727 




699 SPECIAL OPERATIONS -MS 


1 


MONTEREY, CA 


7/11 GR 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


120727 




INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 


1 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


PM, AIR HQ. 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


172466 




INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 


1 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


PM.AIR HQ. 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


172466 




Fiscal Year 2010 Program Totals 


4 








$586,386 




FMS - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 


















Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 




AWTQA DDIMADV MDTC CVCTCM 

AVIKA PRIMARY MrlbbYzilbM 


\ 


COMMANDER TRAINING AIR WING FIVE MILTON FL 


DNAS IHQ 


CTW 5 MILTON FL 


150942 




AVTRA PRIMARY MPTS SYSTEM 




COMMANDER TRAINING AIR WING FIVE MILTON FL 


DNAS IHQ 


CTW 5 MILTON FL 


150942 




AWTDA DDIMADV MDTC CVCTCM 

AVIKArKIMAKY Mr lb did It M 




COMMANDER TRAINING AIR WING FIVE MILTON FL 


DNAS, IHQ 


CTW 5 MILTON FL 


150424 




AVTRA PRIMARY MPTS SYSTEM 




COMMANDER TRAINING AIR WING FIVE MILTON FL 


DNAS, IHQ 


CTW 5 MILTON FL 


150424 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 


1 


COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


IHQ MOD/DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


994068 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 


1 


COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


IHQ MOD/DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


994068 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 


1 


COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


INAS 550, INS GARUDA 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


922417 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 




COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


INAS 550, INS GARUDA 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


927636 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 




COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


INAS 550, INS GARUDA 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


912217 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 




COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


INAS 550, INS GARUDA 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


912217 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 




COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


INAS 550, INS GARUDA 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


922417 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 




COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


INAS 550, INS GARUDA 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


927636 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 




COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


IHQ MOD/DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


821357 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 




COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


IHQ MOD/DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


821357 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 




COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


IHQ MOD/DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


821357 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 




COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


IHQ MOD/DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


821357 




AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 




COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGSVILLE 
TX 


IHQ MOD/DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


823671 





Volume II Section V - South Central Asia 
UNCLASSIFIED 
7 



UNCLASSIFIED 
Volume II Section V - South Central Asia 



Location 



AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 


COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KINGS VILLE 
TX 


IHQ MOD/DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


823671 


AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 


COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KING SVILLE 
TX 


IHQ DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


800365 


AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 


COMMANDER TRAINING AIR WING TWO KING SVILLE 
TX 


IHQ DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


800365 


AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 


fflMMAMnFR TRAIMIMf AIR WINf TWfl KIMf^VII 1 F 
- L U l v l 1*1 M In Ul. n lr\MllNll4Li Mlr\ VVII4U IVVU MINUjVILLl 

TX 


IHQ DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


800365 


AVTRA T-45C T/S STRIKE FLT 


fflMMANDFR TRAINING AIR WINf TWfl KINH^VII 1 F 

- LVJ I'l 1*1 M!« L/C r\ 1 r\nll4ll4u nlr\ VVIHU IVlfUI\ll4UJvlLLC 
TX 


IHQ DNAS 


CTW 2 KINGSVILLE TX 


800365 


r "nm atft maimtfmamtf tram^fth 

L 1 jUJ ML r 1 l v l Ml IN 1 c INM IN L c 1 r\M IN T 1 U 


1 1 ITTI F Rflf K AFR AR 
1 LIIILcr\ULNMrD,Mr\ 


nTF DF MIS k IMMDI S 
u i l ur i v i i j & ii v i i v i u lj 


1 ITTI F RCirk' AFR AR 
Ml ILC IMJLNMrD,MI\ 


L 1 UJ 


r.nm atft maintfnantf tran**ftd 

L, IjUJ HL,r 1 1*1 Ml 14 1 C 14 M 14 L C 1 r\M 14 r 1 u 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


S RR n AF 


1 ITTI F ROTK AFR AR 

Lll ILC l\UL,rvrtrD, Hl\ 


2765 


r.nm atft mainifnantf tran**ftd 

L, IjUJ ML r 1 1*1 Ml 14 1 C 14 M 14 L C 1 r\M IN r 1 U 


1 1 ITTI F Rflf K AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


dflR AF STN 


1 ITTI F ROTK AFR AR 
Lll ill nuLMiro, fin 


2765 


C-1301 ACFT MAINTFNANCF TRAN**FTD 

V- 1 J U J r\ L- 1 1 l*IMIIVILIVMIVL-L 1 n r\ 1 V 1 ID 


1 LITTLE ROCK AFR AR 

1 LIIILLr\WL-l\rtlU f r\r\ 


DTF OF MIS & IMMOI S 

U 1 L \J 1 l v l IJ OC ll'l l v l U LJ 


LITTLE ROCK AFR AR 

lii ill r\*JL-i\tti u f r\r\ 


2765 


C-Mf)\ AfFT MAINTFNANfF TRAN**FTD 

L 13UJ ML T 1 1*1 Ml 14 1 C 14 M 14 L C 1 r\M IN r 1 U 


1 1 ITTI F RflfK' AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


Wf AF 
HJ vv u MT 


1 ITTI F RflfK AFR AR 

Lll ILC nUL \ nTD, nl\ 


2765 


f.nm atft maintfnantf tran**ftd 

L UUJ ML r 1 1*1 Ml 14 1 C 14 M 14 L C 1 r\M IN V \ U 


1 1 ITTI F RflfK' AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


ana af <;tn 

H\JO MT J 1 14 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


2765 


C-Mf)\ AfFT MAINTFNANfF TRAN**FTD 

L UUJ ML r 1 1*1 Ml 14 1 C 14 M 14 L C 1 r\M IN V i U 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


S RR n AF 
j u r\ u Mr 


1 ITTI F Rflf K AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


2765 


r.nm atft maintfnantf tran**ftd 

L UUJ ML r 1 1*1 Ml 14 1 C 14 M 14 L C 1 r\M IN V I U 


1 1 ITTI F RflfK' AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


43 Wf n AF 

HJ VV U MT 


1 ITTI F Rflf K AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


2765 


C-M0\ FIFfT/FNVMTI ^Y^ RPR 

L, UUJ L LLL 1 |L 14 v I 1 ! 1 L J 1 J r\rl\ 


1 1 ITTI F RflfK' AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


11 SflN AF 

L 1 3\J\\ MT 


1 ITTI F RflfK AFR AR 

Lll ILC nUL \ nTD, ni\ 


2765 


C-Mf)\ FIFfT/FNVMTI ^Y^ RPR 
L, UUJ L LLL 1 |L 14 v m 1 L j 1 J r\ r r\ 


1 1 ITTI F RflfK' AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


6 AFH 


1 ITTI F RflfK AFR AR 

Lll ILC nUL \ nTD, ni\ 


2765 


f-nni fiftt/fnvmti cvt; rpr 

l, UUJ L LLl 1 |L 14 v m 1 L j 1 J r\ r r\ 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


7JA ^flN AF 11 Wf 

i.LH D \J 14 MT JJ VV U 


1 ITTI F Rflf K AFR AR 
lii ilc r\!JLi\MrD,Mr\ 


2765 


C-1301 FIFfT/FNVMTI SYS RPR 

\^ UUJ L LLL l/L IH I'l 1 L J 1 J n V n 


1 LITTLF ROCK AFR AR 

i LiiiLLr\^/L-i\rtiUjrtr\ 


6 AFH 


LITTLF ROCK AFR AR 

lii ill r\*JL-i\tti u f r\r\ 


2765 


r.i5ni FIFfT/FNVMTI ^Y^RPR 

I UUJ L LLL 1 |L 14 v m 1 L j 1 J r\ r r\ 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


17 Wf AF 
ii vv u Mr 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


2765 


r .1 qni FIFfT/FNVMTI ^Y^RPR 

L UUJ L LLL 1 |L 14 V I'l 1 L J I J r\rl\ 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


17 Wf n AF 

LI VV U MT 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\!JLi\MrD,Mr\ 


2765 


f.i^ni FIFfT/FNVMTI ^Y^RPR 

L, UUJ LLLL IfL 14 v m 1 L J 1 J r\ r r\ 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


11 SON AF 
Li j y im Mr 


1 ITTI F RflfK AFR AR 

Lll ILC nUL \ nTD, nl\ 


2765 


r.i5ni FIFfT/FNVMTI ^Y^RPR 

L, UUJ L LLL 1 |LI4 V I'l 1 L j 1 j r\ r r\ 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


77A ^flN AF 11 \MG 

i.LH J y 14 MT JJ vvu 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


2765 


f-Hfll f llin/f flNTRffl MAIN1 

L, UUJ UUIU/LUI4 1 X\\\J 1*1 Ml 11 j 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


19, Wd AF 
z.0 viu Mr 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\!JLi\MrD,Mr\ 


3440 


r.i^ni f inn/f fiNTRfn maini 

L, UUJ UUIU/LUI4 1 r\\\J 1*1 Ml 11 J 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


7 WG AF 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


3440 


r.nm f 1 1 m/rn mtr f n maini 

L, UUJ UUIU/LUI4 1 r\\\J 1*1 Ml 11 J 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


Hfl WAf flllAF 
ny vv ml \<j /Mr 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\ULi\Mrij,Mr\ 


3440 


f-Hfll flllD/f ONTRffl MAINI 

L, UUJ UUIUJLUI4 1 r\\\J I'l M IIV J 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


SI ^flN AF 

Jl J y IV MT 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\!JLi\MrD,Mr\ 


3440 


f-1301 filim/fONTRfn MAINI 
1 j uj u u iu/lu 14 i r\\w i'l m i iv / 


1 1 ITTI F Rflf K AFR AR 

1 LIIILLnWL-IXMIUjrtrV 


^Af f OMN Fl T 

Jr\v- \J 1*1 14 1 LI 


1 ITTI F Rflf K AFR AR 

Lll ILL r\*JL-l\MI u f nr\ 


3440 


f-1301 nillD/fONTRfn MAINI 

1 J UJ U U IU/LU 14 1 [\\W I'l M 1 IV / 


1 1 ITTI F Rflf K AFR AR 

1 LIIILLr\WL-l\ttlUjMr\ 


OCU AF 


1 ITTI F Rflf K AFR AR 

Lll ILL r\*JL-l\MI U| nl\ 


3440 


f-Hfll filJID/f f)NTR(f) MAINI 

V- 1 J UJ U U IU/LU 14 1 r\\u I'l M 1 IV / 


1 1 ITTI F Rflf K AFR AR 
i LiiiLLr\^/L-i\rtiUjrtr\ 


II AV TFTTRA ^f HDfll 

Ur\V ILI 1 (\n JLI IUWL 


1 ITTI F Rflf K AFR AR 
lii ill r\*JL-i\tti u f r\r\ 


3440 


f-Hfll filJID/f f)NTR(f) MAINI 

V- 1JUJ U U IU/LU 14 1 r\\*j I'IMIIV/ 


1 1 ITTI F Rflf K AFR AR 

1 LI 1 1 LL r\ULI\ nl U, nl\ 


II AV TFTTRA Sf HDfll 

UnV ILI ir\r\JV-IIL^VJL 


1 ITTI F Rflf K AFR AR 

Lll ILL r\*JL-l\MI u f r\r\ 


3440 


f-Hfii num/f HNTRfn maini 

1 J UJ ^JUIU/^-.VJIVir\\VJ I'l M 1 IV / 


1 1 ITTI F Rflf K AFR AR 

1 LIIILLr\WL-l\MIUjMr\ 


OCU AF 


1 ITTI F Rflf K AFR AR 

Lll ILL r\*JL-l\MI U| nl\ 


3440 


r.nm finn/fnNTRfn maini 

L, UUJ UUILJJLUI4 1 r\\\J 1*1 Ml 11 J 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


cat rnMM fit 

JML LL I'l 14 T L 1 


1 ITTI F RflfK AFR AR 

Lll ILC nUL \ nTD, ni\ 


3440 


r.nm finn/fONTRfn maini 

L, UUJ UUIU/LUI4 1 r\\\J 1*1 Ml 11 J 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


SI ^flN AF 

Jl J y 11 MT 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


3440 


f-i^ni ninn/f nNTRfn maini 

L, UUJ UUIU/LUI4 1 r\\\J 1*1 Ml 11 J 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


Hfl WAf flllAF 
ny vvml \<j /Mr 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


3440 


f-l^fll flllD/f ONTRffl MAINI 

L, UUJ UUIU/LUI4 1 r\\\J 1*1 Ml 11 J 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


7 WG AF 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


3440 


f.nni f nm/f fiNTRfn maini 

L, UUJ UUIU/LUI4 1 r\\\J 1*1 Ml 11 J 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


?R Wf n AF 
z.0 vv u Mr 


1 ITTI F RflfK AFR AR 

Lll ILC nUL \ nTD, ni\ 


3440 


f-nni 1 M INIT/MS^N flllAI 

L, UUJ LI'I UN 1 1 /I'l J J IN yUnL 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


AQ SON AF 

HzJ J y IV . MT 


1 ITTI F RflfK AFR AR 

Lll ILC nUL \ nTD, ni\ 




f-l^fll 1 M INIT/M^N flllAI 

L, UUJ LI'I 1 14 1 1 1 I'l J J 14 yUHL 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


AO CAM AC 
11 . MT 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\!JLi\MrD,Mr\ 


101640 


f-Hni 1 M INIT/M^N flllAI 

L, UUJ LI'I 1 14 1 1 /I'l J J 14 yUnL 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


AQ ^flN AF 
Ha jy ii . Mr 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


101640 


f-Hni ! M INIT/M^N flllAI 

LUUJ LI'I 1 14 1 1 /I'l J J 14 yUnL 


1 1 ITTI F Rflf K AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


AQ SflN AF 
j y iv . Mr 


1 ITTI F Rflf K AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


101640 


f -Hni 1 M INIT/MSSN flllAI 

LUUJ LI'I 1 14 1 1 /I'l J J 14 yUnL 


1 1 ITTI F Rflf K AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


78 ^flN AF 
/ o j \{ ii . Mr 


1 ITTI F Rflf K AFR AR 

Lll ILC nUL \ nTD, ni\ 


101640 


f -13(11 1 M INIT/MSSN flllAI 

LUUJ LI'I 1 14 1 1 /I'l J J 14 yUnL 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLcr\!JLi\MrD,Mr\ 


1? CAM AC 
1L J y IV . MT 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\!JLi\MrD,Mr\ 


101640 


f -Hni 1 M INIT/MSSN flllAI 

LUUJ LI'I 1 14 1 1 1 I'l J J 14 yUnL 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
i LiiiLCr\ULi\MrD,Mr\ 


78 ^flN AF 

/ 0 J y IV . MT 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


101640 


f l^MI 1 M IMIT/MSSM flllAI 
L UUJ Ll v l INI 1 / I'l J J l\l L/UML 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
1 LIIILcr\ULI\MrD,Mr\ 


1? CiflN AF 
\.L j L/ Iv . Mr 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
Lll ILL r\ULI\MrD,Mr\ 


mi Rdn 

1U 104- U 


f -nni 1 M INIT/MSSN flllAI 

LUUJ LI'I 1 14 1 1 /I'l J J 14 yUnL 


1 1 ITTI F Rflf K AFR AR 
i LiiiLcr\ULi\MrD,Mr\ 


11 SflN 
J J J v IV , 


1 ITTI F Rflf K AFR AR 
lii ilc r\ULi\MrD,Mr\ 


101640 


f l^MI 1 M IMIT/MSSM flllAI 
L 13UJ Ll v l 1 IN 1 1 /I'l J J IN yUHL 


1 1 ITTI F RflfK AFR AR 
1 LIIILcr\ULI\MrD,Mr\ 


11 ^flM AF 
j j j y lv . Mr 


1 ITTI F RflfK AFR AR 
Lll ILL r\ULI\MrD,Mr\ 


im Rdfi 

1U 104- U 


C-130J LM INIT/MSSN QUAL 


1 LITTLE ROCK AFR, AR 


33 SQN. 


LITTLE ROCK AFB, AR 


101640 


C-130J LM INIT/MSSN QUAL 


1 LITTLE ROCK AFB, AR 


33SQN.AF 


LITTLE ROCK AFB, AR 


101640 


C-130J MAINTENANCE SEASNG (IN) 


1 LITTLE ROCK AFB, AR 


ASTEAF 


LITTLE ROCK AFB, AR 


4115 


C-130J MAINTENANCE SEASNG (IN) 


1 DANGRIQU 


3004 SQN. AF 


143RD ANG/QA 


4115 


C-130J MAINTENANCE SEASNG (IN) 


1 DANGRIQU 


4 WG AF 


143RD ANG/QA 


4115 


C-130J MAINTENANCE SEASNG (IN) 


1 DANGRIQU 


12 SQN AF 


143RD ANG/QA 


4115 
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Student's Unit 


IIC II nllr- 

Ub Units 


T r. 4— ! 1 T n 1- +■ 

1 otal Lost 


T i Dm umnTrjiiAiirrj ccacmt /im\ 
L-UUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 n a m t n in 1 1 
1 UANbKIQU 


Dflfl/1 CAM AC 

dUU4 bQN. Ah 


IJlDn AMT/AA 

143KU ANb/QA 


4115 


T 1DAI MMMTCMAMrL" CCACMT i\W\ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 n A MP D \(\ \ 1 
1 UANbKIQU 


A \Mf~ AC 

4 Wo AF 


1/IDDn AMT/AA 

14JKU ANb/OA 


411j 


T 1DAI M A 1 MTC M A M T C CCACMT /IM\ 

L-IjUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


AT A AC CTM VCI AUMI/A 

414 Ar b 1 N YbLAHNKA 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFtS, AK 


4115 


t 1 Dm umnTrjiuiirrj ccicnr /im\ 
L-UUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


i n a m t n in 1 1 
1 UANbKIQU 


1 d n n ac 
1 dKU Ar 


idDnn AMT/AA 

143KU ANb/QA 


4115 


T 1DAI MMMTCMAMTL" CCACMT /IM\ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 n a m t d in 1 1 
1 UANbKIQU 


1 D D n AC 

1 dKU Ar 


l/IDDD AMT/AA 

14JKU ANb/OA 


4115 


T 1DAI M A 1 MTC M A M r C CCACMT /IM\ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 n a mt d in 1 1 
1 UANbKILJU 


n CAM AC 

J.Z dL)N Ar 


1/IDDn AMT/AA 

14JKU ANb/QA 


AT 1 C 

411j 


r IDm MAiMTC MAMTC CCACMT /1M\ 

L-UUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arts, AK 


ASTE AF 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


4115 


T IDm M AIMTCMAMTC: CCACMT /IM\ 

L-UUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C DTlTI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arc, AK 


A"\ A AC CTM VCI AUMI/A 

414 Ar b 1 N Y b LAHNKA 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


4115 


T IDm M AIMTCMAMTL" CCACMT /IM\ 

L-UUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


i n a m t d in 1 1 
1 UANbKIQU 


ylAQ AC CTM 

4Uo Ar b 1 N 


1/IDDn AMT/AA 

143KU ANb/QA 


4115 


T 1 Dm M AIMTCMAMTL" CCACMT /IM\ 

L-UUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 r\ a m T d in 1 1 
1 UANbKIQU 


1 D D n AC 

1 dKU Ar 


1/IDDn AMT/AA 

143KU ANb/QA 


4115 


t iDm iHiiiTriiiiirr rrinir /im\ 

C-13DJ MAINTENANCE 5EA5NG (IN) 


i 1 it — r 1 c n/"\Ti/ »cn ad 

1 LITTLE ROCK AFB, AK 


ma nT/~r MAfAnnn 

HQ MCCF, NAGAPUR 


1 it — r ic nATi/ icn An 

LITTLE ROCK AFB, AR 


4115 


T IDm M A 1 MTC M A M T C CCACMT /IM\ 

L-13UJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C D AT 1/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arts, AK 


1 D D n AC 

1 dKU Ar 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KOCK AFB, AK 


4115 


T 1 DAI MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C D API/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arts, AK 


1 D D n AC 

1 dKU Ar 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


/MIC 

4113 


T IDfll MAIMTCMAMTC CCACMT / 1 M \ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


i n a mt d in 1 1 
1 UANbKILJU 


DTCTTDA CfUAAl 

0 1 b 1 1 KA bLMUUL 


1/IDDn AMT/AA 

14JKU ANb/OA 


AT T C 

411j 


T 1DAI MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C D TlT 1/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arts, AK 


11 CAM AC 

LL bl)N Ar 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


AT T C 

411j 


T IDfll MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C D TlT 1/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


D D D n AC 

j bK U Ar 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


^1 1 c 
411j 


T IDm M A 1 MTC M A M T C CCACMT /IM\ 

L-13UJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 n a m t d in 1 1 
1 UANbKIQU 


1 D D n AC 

1 dKU Ar 


1/IDDn AMT/AA 

143KU ANb/QA 


4115 


T 1 Dm MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-13UJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 r\ a m T d in 1 1 
1 UANbKIQU 


ylAC AC CTM 

4Ub Ar b 1 N 


1/IDDn AMT/AA 

143KU ANb/QA 


4115 


T IDfll MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-IjUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C D TlT 1/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arts, AK 


DR CAM AC 

zj bON Ar 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


/line 
411j 


T IDm MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-13UJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


i n a m t d in 1 1 
1 UANbKIQU 


ylAQ AC CTM 

4Uo Ar b 1 N 


1/IDDn AMT/AA 

143KU ANb/QA 


4115 


T IDfll MAIMTCMAMTC CCACMT / 1 M \ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C D TIT 1/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arts, AK 


D D D n AC 

3 dKU Ar 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


/MIC 

4113 


T IDfll MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C DAT/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


1 D D n AC 

1 dKU Ar 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


AT 1 C 

411j 


T IDm MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-13UJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 n a m t n in 1 1 
1 UANbKIQU 


1 d n n ac 

1 bKU Ar 


idDnn AMT/AA 

143KU ANb/QA 


4115 


T IDm MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


i r\ a m t n in 1 1 
1 UANbKIQU 


AClC AC CTM 

4Ub Ar b 1 N 


idDnn AMT/AA 

143KU ANb/QA 


4115 


T IDfll MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 n a m t d in 1 1 
1 UANbKIQU 


UA MTTC AC 

HQ MLLr Ar 


1/IDDn AMT/AA 

14JKU ANb/OA 


4115 


T IDm MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-13UJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITT IC nATI/ ACD An 

1 Lll 1 Lb KULK Arc, AK 


DC C A M AC 

lb bQI\l Ar 


1 ITT IC DATI/ ACD An 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


4115 


T IDfll MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


1 D D n AC 

1 dKU Ar 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


4115 


T IDm MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-13UJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 n a m t n in 1 1 
1 UANbKIQU 


DTCTTnA CTunni 

5 1 b 1 1 KA bLHUUL 


idDnn AMT/AA 

143KU ANb/QA 


4115 


T IDm MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-13UJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


i n a m t n in 1 1 
1 UANbKIQU 


UA MTTC AC 

HQ MLLr Ar 


idDnn AMT/AA 

143KU ANb/QA 


4115 


T IDm MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-13UJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITT IC nATI/ ACD An 

1 Lll 1 Lb KULK Arts, AK 


DD CAM AC 

LI bQIM Ar 


1 ITT IC DATI/ ACD An 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


4115 


T IDfll MAIMTCMAMTC CCACMT /IM\ 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 n a m t d in 1 1 
1 UANbKILJU 


1 D D n AC 

1 bKU Ar 


1/IDDn AMT/AA 

14JKU ANb/OA 


4115 


T IDfll MAIMTCMAMTC CCACMT /IM1 

L-liUJ MAIN 1 bNANLb bbAbNb (IN) 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


UAMTTC MATADIID 

HQ MLLr, IMAbArUK 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


4115 


T iDm nn /it imi/mic niiAi 
L-liUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITT IC nATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


414 AF5 


1 ITT IC DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


192020 


TIDfll DM TlT IMI/MIC TillAI 

L-liUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C D API/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


NTS 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


1 AD AT A 

lyzuzu 


TIDfll DM TlT IMI/MIC TillAI 

L-IjUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C D ATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


AQ CAM AC 

4o bLJN.Ar 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


192020 


t iDm nn /it imi/mic niiAi 
L-UUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITT IC DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arc, AK 


ATA A C D C 

414 Arbo 


1 ITT IC DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


192020 


t iDm nn tit imi/mic n i i a i 
L-liUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITT IC nATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


414 AFS 


1 ITT IC nATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KOLK AFB, AK 


192020 


T iDm nn /IT IMI/MIC /IIIAI 

L-13UJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITT IC nATI/ ACD An 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


AO C A hi AC 

4o bQN.Ar 


1 ITT IC nATI/ ACD An 

Lll 1 Lb KOLK AFB, AK 


192020 


TIDfll DM TlT IMI/MIC TillAI 

L-IjUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


NTS 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


1 m AT A 

lyzuzu 


t iDm nn /IT IMI/MIC /IIIAI 

L-13UJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITT IC DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arc, AK 


ATA A C D C 

414 Arbo 


1 ITT IC DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KOLK AFB, AK 


192020 


TIDfll DM TlT IMI/MIC fl 1 1 A 1 

L-liUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


AT A AC CTATIAM 

414 Ar b 1 A 1 IUN 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


192020 


t iDm nn tit imi/mic /iiiai 
L-UUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITT IC DATI/ ACD An 

1 Lll 1 Lb KULK Arc, AK 


AO C A 111 AC 

4o bQN. Ar 


1 ITT IC DATI/ ACD An 

Lll 1 Lb KOLK AFB, AK 


1 AD AT A 

lyzozo 


TIDfll DM TlT IMI/MIC TillAI 

L-IJUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


AT A AC CTATIAM 
414 Ar b 1 A 1 IUN 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll ILL KULK Ar B, AK 


1 AD AT A 

lyzuzu 


T iDm nn /IT IMI/MIC /IIIAI 

L-liUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


AEB, AF 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KOLK AFB, AK 


1 AT AT A 

lyzozo 


TIDfll DM TlT IMI/MIC TillAI 

L-liUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


AO CAM AC 

4o bQIM. Ar 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


1 AT AT A 

lyzuzu 


TIDfll DM TlT IMI/MIC TillAI 

L-liUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arc, AK 


AT A AC CTATIAM 

414 Ar b 1 A 1 IUN 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

LI 1 1 Lb KULK AF B, AK 


1 AT AT A 

lyzozo 


TIDfll DM TlT IMI/MIC TillAI 

L -l3UJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


ACD AC 

Abts, Ar 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KULK AFB, AK 


1 AT AT A 

lyzuzu 


TIDfll DM TlT IMI/MIC miAl 

L-liUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arc, AK 


AT A AC CTATIAM 

414 Ar b 1 A 1 IUN 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KOLK AFB, AK 


1 AT AT A 

lyzozo 


TIDfll DM TlT IMI/MIC TUIAI 

L-liUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arts, AK 


NDA 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

LI 1 1 Lb KOLK AF B, AK 


1 AT AT A 

lyzozo 


TIDfll DM TlT IMI/MIC TillAI 

L-liUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Arc, AK 


MCCF 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KOLK AFB, AK 


1 AT AT A 

lyzozo 


TIDfll DM TlT IMI/MIC TUIAI 

L-liUJ NLUI INI/MlbQUAL 


1 1 ITTI C DATI/ ACD AD 

1 Lll 1 Lb KULK Art), AK 


CD CAM AC 

by bQN. AF 


1 ITTI C DATI/ ACD AD 

Lll 1 Lb KOLK AFB, AK 


1 AT AT A 

lyzozo 


r "nni pii m imi/mic; niiAi 

L-J.3UJ rILUI IN l/m ID U UttL 


1 1 ITTI F Rfirk' APR AR 
1 Lll 1 Lt nUI_N ArD, Mil 


AT A AC CTM 

HiH Mr j Mi, 


1 ITTI F RftTk' APR AR 
Lll ILC ftULN MrD, Ml\ 


1QTATA 


C-130J PILOT INI/MIS QUAL 


1 LITTLE ROCK AFB, AR 


MCCF 


LITTLE ROCK AFB, AR 


192020 


C-130J PILOT INI/MIS QUAL 


1 LITTLE ROCK AFB, AR 


NDA 


LITTLE ROCK AFB, AR 


192020 


C-130J PILOT INI/MIS QUAL 


1 LITTLE ROCK AFB, AR 


414AF STN. 


LITTLE ROCK AFB, AR 


192020 


C-130J PILOT INI/MIS QUAL 


1 LITTLE ROCK AFB, AR 


59 SQN. AF 


LITTLE ROCK AFB, AR 


192020 
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Location 


Student's Unit 


IIC 1 [ nllr- 

us units 


T r. 4-^ 1 A n #■ 

1 otai Lost 


a i oni niiATiMiTAiiAi 
L-130J HILL) 1 INN QUAL 




1 ITT 1 C DAAI/ A C D An 

Lll 1 Lt KOLK Arc, AK 


414 AFS 


1 ITT IE nAAl/ ACD An 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


108710 


r 1 Tri| D 1 1 AT 1 M IT I"! 1 1 A 1 

L-IjUJ HILO 1 INII yUAL 


1 


1 ITTI E DAAI/ A E D AD 

Lll 1 Lt KOLK Arts, AK 


A~\ A A E C 

414 Arb 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


108710 


A 1 T)ni D 1 1 AT 1 M IT A 1 1 A 1 

L-IjUJ HILO 1 INII yUAL 


1 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK Arts, AK 


414 AFS 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


108710 


A 1 "Dm nilATIMITAIIAI 

L-UOJ HILL) 1 INII LJUAL 


1 


1 ITT 1 C nAAl/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK Arts, AK 


414 AFS 


1 ITT IE nAAl/ AED An 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


108710 


A 1 T)ni D 1 1 AT 1 M IT A 1 1 A 1 

L-13UJ HILO 1 INII yUAL 




1 ITTI E DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK. Art), AK 


/ii a at CTM 

414 Ar b 1 N 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


108710 


A 1 T)ni D II AT IM IT Al 1 A 1 

L-liUJ HILO 1 INII yUAL 


1 


1 ITTI E DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK. Art), AK 


AT A A E CTM 

414 Arb 1 N 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


i ncm n 
lUo/lU 


1" iTfii DIIATIMITAIIAI 

L-UOJ HILL) 1 INII LJUAL 


1 


1 ITTI LT DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK Arc, AK 


AT A AE CTM 

414 Ah S 1 N 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


108710 


r iTfii DIIATIMITAIIAI 

L-UOJ HILL) 1 INII LJUAL 


1 


1 ITTI LT DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK Arc, AK 


AT A AECTM 

414 ArS 1 N 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


108710 


A 1 TJCll DDADIII CIAM cvc 

L-I3OJ HKOHULblON bYb 


1 


1 ITTI LT DAAI/ ACQ AD 

Lll 1 Lt KULK Arc, AK 


3 WG AF 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


2090 


A 1 TJfll DDADIII CIAM cvc 

L-liOJ HKOHULblON bYb 


1 


1 ITTI LT DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK Arc, AK 


AID UA AAMM CAM T) U/A 

AIK HO LOMN SON J WO 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


2090 


A iini n n a n 1 1 1 nnn cvc 

C -130J PROPULSION SYS 


1 


i itt i c nAAi/ icn An 

LITTLE ROCK AFB, AR 


A IM A A C 

4 WG AF 


i itt ic nAAi/ Acn An 

LITTLE ROCK AFB, AR 


2090 


A 1 TJfll DDADIII CIAM cvc 

L-UOJ HKOHULSION SYS 


1 


1 ITTI LT DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK Arc, AK 


T) D D A A E 

j BKU Ar 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


2090 


A 1 T)ni DDADIII CIAM cvc 

L-IjUJ H KOH ULblON b r b 




1 ITTI LT DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK Art), AK 


T) \M A A E 

5 Wo Ar 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


zuyu 


A 1 TJfll DDADIII CIAM cvc 
L -l3UJ H KOH ULblON br b 


: 


1 ITTI LT DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK Art), AK 


T) D D n A E 

j bKU Ar 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


zuyu 


A 1 TJfll DDADIII CIAM cvc 

L-liUJ H KOH ULblON br b 




1 ITTI LT DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK Art), AK 


T) D D n A E 

j BKU Ar 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


zuyu 


A 1 TJfll DDADIII CIAM cvc 

L-IjUJ H KOH ULblON br b 




1 ITTI LT DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK Art), AK 


A \MC A E 

4 Wu Ar 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


zuyu 


A 1 TJfll DDADIII CIAM cvc 

L-UOJ HKOHULblON bYb 


1 


1 ITTI LT DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK Arc, AK 


AAMM CAM 

LOMN SON 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


2090 


r i T)ni ddadiii ciam cvc 
L-liOJ HKOHULblON SYS 




1 ITTI LT DAAI/ A LT D AD 

Lll 1 Lt KULK Arc, AK 


AID UA AAMM CAM T? U/A 

AIK HO LOMN SON JWb 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


2090 


C-130J PROPULSION SYS 


\ 


LITTLE ROCK AFB, AR 


3BRDAF 


LITTLE ROCK AFB, AR 


2090 


A 1 T!ni DDADIII CIAM cvc 

L-UOJ HKOHULSION SYS 




1 ITTI LT DAAI/ ACQ AD 

Lll 1 Lt KULK Art), AK 


AAMM CAM 

LOMN SON 


1 ITTI E DAAI/ AED AD 

Lll 1 Lt KOLK ArB, AK 


2090 


LIAISON OFFICER CONUS-NETC 


\ 


COMMANDER TRAINING AIR WING FIVE MILTON FL 


INAS 551 


CTW 5 MILTON FL 


6500 


1 IAICAM AEEIAED AAMIIC MCTf 

LIAIbON Or ML t K LONUb-Nt 10 


1 


A A M M A M A C D TDAIM1MA AID U/IM A El WE MM T A M El 

LUM M AN Ut K 1 K A 1 ]M l IM o Am VVlNb r IV t MIL 1 ON r L 


IM A C CC1 

INAb jj! 


AT\flf C Mil TA M E 1 

L 1 vv j M 1 L 1 0 N r L 


touu 


OJT AVIATION OPERATIONS 


i 


A M ATT M A WA 1 A W 1 A Tl A M CAUAAIC rriMMHin 

LNAI 1 NAVALAVIAIION bLHUULb LOMMANU 
nrMfAAAi a n 

PENSACOLA r L 


HQSNC, KOCHI 


AMATT MAWAI AWIATIAM CAUAAI C 

LNAII NAVAL AVIA 1 ION bLMOOLb 

AAMMAMr\ nrMCAAAl A CI 

COMMAND PENSACOLA FL 


8192 


OJT AVIATION OPERATIONS 


1 


CNATT NAVAL AVIATION SCHOOLS COMMAND 
PENSACOLA FL 


HQSNC, KOCHI 


CNATT NAVAL AVIATION SCHOOLS 
COMMAND PENSACOLA FL 


8192 


OJT AVIATION OPERATIONS 




CNATT NAVAL AVIATION SCHOOLS COMMAND 


HQSNC, KOCHI 


CNATT NAVAL AVIATION SCHOOLS 


8192 




PENSACOLA FL 


COMMAND PENSACOLA FL 


OJT AVIATION OPERATIONS 




CNATT NAVAL AVIATION SCHOOLS COMMAND 
PENSACOLA FL 


HQSNC, KOCHI 


CNATT NAVAL AVIATION SCHOOLS 
COMMAND PENSACOLA FL 


8192 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


150 








$23,258,866 



IMET-1 - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 







Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


ADVANCED MILITARY STUDIES 


1 COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


68 ARMOURED REGIMENT 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


50212 


ADVANCED MILITARY STUDIES 


1 COMMAND &GENERALSTAFF COLLEGE 


68 ARMOURED REGIMENT 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


50212 


AIR COMD & STAFF COLLEGE 


1 MAXWELL AFB, AL 


406AFS BIDAR 


MAXWELL AFB, AL 


47658 


AIR COMD & STAFF COLLEGE 


1 MAXWELL AFB, AL 


406AFS BIDAR 


MAXWELL AFB, AL 


47658 


AIR WAR COLLEGE 


1 MAXWELL AFB, AL 


AIR DEF, AIR HQ. 


MAXWELL AFB, AL 


54947 


AIR WAR COLLEGE 


1 MAXWELL AFB, AL 


AIR DEF, AIR HQ. 


MAXWELL AFB, AL 


54947 


AMEDD CAPTAINS CAREER 


1 ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER & SCHOOL 


OTCAMC 


ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER 
& SCHOOL 


10077 


AMEDD CAPTAINS CAREER 


1 ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER & SCHOOL 


OTCAMC 


ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER 
& SCHOOL 


10077 


ARMY WAR COLLEGE (RESIDENT COURSE) 


1 ARMY WAR COLLEGE 


J AT REGIMENT 


ARMY WAR COLLEGE 


58254 


ARMY WAR COLLEGE (RESIDENT COURSE) 


1 ARMY WAR COLLEGE 


JAT REGIMENT 


ARMY WAR COLLEGE 


58254 


COMMAND & STAFF COLLUSMC 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICO VA 


14GARHWAL RIFLES 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICO VA 


64750 


COMMAND & STAFF COLLUSMC 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICO VA 


14GARHWAL RIFLES 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICO VA 


64750 


EXPEDITIONARY WARFARE SCHOOL 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICO VA 


INSTALWAR 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICO VA 


30298 


EXPEDITIONARY WARFARE SCHOOL 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICO VA 


INS TALWAR 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICO VA 


30298 


INTERMEDIATE LEVEL EDUC 


1 COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


200 FIELD REGIMENT 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


49416 
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Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


IN 1 b KM b L)IA 1 b Lb Vb L b L)UL 


1 


LUmMANL) cxbtNbKALblArb LULLbbb 


2U0 rlbLU KbblMbN 1 


LUmMANL) cxbtNbKALblArb LULLtbb 


49416 


LOGISTICS READINES OFFICER 


1 


1 flri/l AMn ACQ TV IHTUC D TUAM ni 1 AMR IAACA 

LALNLANUArD, 1 A 1 H b K 1 HAN L)LI ANU lAArA 

cti i nc MTC 1 
b 1 UUt N 1 b J 


51 AIR STORE PARK 


1 A CV 1 AMn ACD TV (ATUCD TUAM ni 1 

LALN LAND Art), 1 A ^UIHtK IHANULI 

AMD IAACA CTIlnEMTCl 

ANU lAAtA b 1 UUtN 1 b) 


9804 


LOGISTICS READINES OFFICER 




LACKLAND AFB, TX (OTHER THAN DLI AND IAAFA 
STUDENTS) 


51 AIR STORE PARK 


LACKLAND AFB, TX (OTHER THAN DLI 
AND IAAFA STUDENTS) 


9804 


MANEUVER CAPTAINS CAREER 


1 


ARMOR SCHOOL 


1MECH INF 


ARMOR SCHOOL 


7101 


MANEUVER CAPTAINS CAREER 


1 


ARMOR SCHOOL 


1MECH INF 


ARMOR SCHOOL 


7101 


NAVAL COMMAND COLLEGE 


1 


NAVALCOMMANDCOLLEGE NEWPORT Rl 


CO INS KULISH 


MAWAI TAMMrtMn PAI 1 ETC MCIAIDADT 

NAVAL LUMmANULULLtbt IMtWHUKI 
Rl 


111154 


NAVALCOMMANDCOLLEGE 


1 


NAVAL COMMAND COLLEGE NEWPORT Rl 


CO INS KULISH 


MAWAI TAMMAMn PAI 1 ETC MClAfDADT 

NAVAL LUmMANULULLtbt NtWHUKI 
Rl 


111154 


NAVAL STAFF COL -10 MONTH 


1 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


INSJALASHWA 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


105421 


MAWAI CTACC TAI IflMAMTU 

NAVAL b lArr LUL - 1U MUNI n 




MAWAI CTACC rni 1 trTC M C Ift/ D A D T Dl 

NAVAL blAbbLULLtutNtWrUKI Kl 


IMC 1 A 1 AC U\M A 

INb J ALAbrlWA 


MAWAI CTACC rni 1 tTTC MClft/DADT Dl 

NAVAL blAttLULLtutNtWrUKI Kl 




NWC INTERNATIONAL FELLOWS 


\ 


NATIONAL WAR COLLEGE 


RIMCDEHRADUN 


NATIONAL WAR COLLEGE 


101573 


NWC INTERNATIONAL FELLOWS 


1 


NATIONAL WAR COLLEGE 


RIMC, DEHRADUN 


NATIONAL WAR COLLEGE 


101573 


ORSA MILITARY APPLICATIONS II 


1 


ARMY LOGISTICS MANAGEMENT COLLEGE 


117 ENGINEER REGIMENT 


admv i nricTirc mamapcmckit 
ARM i LUblb 1 ILb MANAubMbN 1 

LULLbbt 


9379 


ORSA MILITARY APPLICATIONS II 


1 


ARMY LOGISTICS MANAGEMENT COLLEGE 


117 ENGINEER REGIMENT 


ARMY LUblSIILS MANAbbMbNI 
COLLEGE 


9379 


SCHOOLOFADVAIR/SPC STUDIES 




MAXWELL AFB, AL 


6SQN.AF 


MAXWELL AFB, AL 


73673 


SCHOOLOFADVAIR/SPC STUDIES 


; 


MAXWELL AFB, AL 


6SQN.AF 


MAXWELL AFB, AL 


73673 


WEATHER FLT/DET OFFICER 


i 


KEESLER AFB, MS 


27 WING AFS BHUJ 


KEESLER AFB, MS 


9435 


WEATHER FLT/DET OFFICER 




KEESLER AFB, MS 


27 WING AFS BHUJ 


KEESLER AFB, MS 


9435 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


32 








$1,586,304 












$25,431,556 


Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 


Course Title 




Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC10-2 




Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


43215 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-1 




Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


45000 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-2 




Asia-Pacific Center for Security S tudies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


22785 


COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT CCM11-1 




Asia-Pacific Center for S ecurity Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


43240 


COMPREHENSIVE SECURITY RESPONSES TO TERRORISM COURSE 11-1 




Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


45128 


LEVERAGING SECURITY COOPERATION EDUCATION 




Honolulu, Hawaii 


N/A 


APCSS 


25000 


THE INTERFACE OF SCIENCE, TECHNOLOGY & SECURITY 




Honolulu, Hawaii 


OBSERVER RESEARCH FOUNDATION 


APCSS 


4138 


THE INTERFACE OF SCIENCE, TECHNOLOGY & SECURITY 




Honolulu, Hawaii 


EASTWEST CENTER 


APCSS 


4138 


TRANSNATIONAL SECURITY COOPERATION COURSE TSC11-1 




Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


6050 


US - INDIA BI-LATERAL SECURITY DIALOGUE 


20 


Honolulu, Hawaii 


N/A 


APCSS 


100000 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 


44 








$338,694 


India Fiscal Year 2011 Planned Program Totals 


44 








$338,694 














$25,770,250 



Kazakhstan 

CTFP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 



Course Title 



ICAF 
ICAF 



Location 

INDUSTRIAL COLLEGE OF THE ARMED FORCES 

INDUSTRIAL COLLEGE OF THE ARMED FORCES 
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Student's Unit 



MILITARY UNIT 14776, MINISTRY OF 
DEFENSE 

MILITARY UNIT 14776, MINISTRY OF 
DEFENSE 



US Units Total Cost 

INDUSTRIAL COLLEGE OF THE ARMED 
FORCES 

INDUSTRIAL COLLEGE OF THE ARMED 
FORCES 



104670 
104670 



UNCLASSIFIED 
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Course Title Qty Location Student's Unit US Units TotalCost 



INTERMEDIATE LEVEL EDUC 1 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


17208, MINISTRY OF DEFENSE 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


52793 


INTERMEDIATE LEVEL EDUC 1 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


17208, MINISTRY OF DEFENSE 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


52793 


Fiscal Year 2010 Program Totals 4 








$314,926 


IMET-1 - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 










A 




i ii i 
Students U nit 


MCI Initr 

ud units 


Tnt-^l r net 

1 oral L 051 


AUV LANbUAbt r KU r IL It NL Y dnILL 1 


ULItLL, LALnLANUAtd IA 


IMCTD 1 1 PTCl D Mm A C A D C M V 

INbl KULIUK, NLU ALAUt M T 


ni lEir i Ari/i Akin aed tv 
ULItLL, LALrxLANU Arb IA 


15141 


a n\/ 1 a mpi i a r c d □ n cir ic mpv c / ii i i 

AUV LANbUAbt rnUrlLltrMLTjMLL 1 


ULItLL, LALNLANUArD IA 


iMCTDiirTnc Mm ArAnr-MV 

IN J 1 KULIUK, NLU ALAUtMT 


ni lEir i at if i a m n aed ty 

ULItLL, LALrxLAIMU Arb IA 


1 Rl /II 


AiDrnMntcTAEErmiErE i 

AIKLUI v IUL\jlArr LULLtbt 1 


M A VIA/ £ 1 1 APR A 1 
l v IAA W t LL Ar D , AL 


aid ntcr-Mcc cnortc ur-AnniiADTCD 

A IK UtrtNjt TUKLtj ntAULJUAKItK 


M A VIA/ El 1 AED A 1 
l v IAAvvtLL Arb, AL 


JUj/Z 


AiDrnMntCTAEErmiErE i 

AlKLUMUOfjIArr LULLtbt 1 


M A VIA/ £ 1 1 APR A 1 
l v IAA VV t LL Ar D , AL 


aid ntcr-Mcc cnortc ur-AnniiADTCD 

AIK UtrtNDt rUKLtj ntAULJUAKItK 


r/1 A V \A/ P 1 1 AED A 1 
MAAvvtLL ArD, AL 


JUj/Z 


DACirAMCDirANiiAMriiArciMCTDiirTriDrriiiDcc i 
bAblLAMtKILAN LANbUAbt INblKULIUKLUUKbt 1 


micir lAP/IAMFIACDTV 

ULIbLL, LALnLANUAtd IA 


n im n n 
UlmUU 


ni lEir i Ari/i Akin aed tv 
ULItLL, LALrxLAIMU Arb IA 


ZUzjI 


BACirAMEBirAMIAMrilArEIMCTDIirTf"lDrn.MDCE 1 
ID A j IL Al v ltmLAIMLAI\bUAbtll\jlKULIUr\LUUr\Dt 1 


DllPir lATflAMnACDTY 
ULItLL, LALNLANUArD IA 


n i m n n 
UlmUU 


ni lEir i at if i a m n aed ty 

ULItLL, LALrxLAIMU Arb IA 


ZUZ j1 


IMCAMTDV DACir nCCirCD ICAnCD CDAMTU 1 
IIMrAIMIKTbAjILUrrlLtKLtAUtK-DrtAIMLrl 1 


imcamtdv crunni 

IN r AN 1 K I J L nUUL 


fA7RDir KRQQ7 


imeamtdv crunni 

1 N r A IM 1 K T j L n U U L 


OjDj 


INFANTRY BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 1 


INFANTRY SCHOOL 


KAZBRIG, 63997 


INFANTRY SCHOOL 


8365 


INFANTRYMAN ADV LDR 1 


NCO ACADEMY -INFANTRY 


KAZBRIG 


NCO ACADEMY -INFANTRY 


3188 


INFANTRYMAN ADV LDR 1 


NCO ACADEMY -INFANTRY 


KAZBRIG 


NCO ACADEMY -INFANTRY 


3188 


IMTEQMCniATC 1 E\/EI EHIIT 1 
INItKmtUIAILLtVLLtUUL 1 


r n m m a m n r temedai ctaee r n i i e r e 

L U l v l l v l A IM U KutNtKAL jIMrr LULLtbt 


If A 7D D \C 
I\A<ld r\ lb 


CC\ M hit A M n £ TEMEDAI CTAEE (Til 1 ETE 
L U l v l m A 1M U OibtlMLKALDlArr LULLtbt 


JJlOO 


INTERMEDIATE LEVEL EDUC 1 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


KAZBRIG 


COMMAND &GENERALSTAFF COLLEGE 


53166 


INTL MARITIME OFF 1 


COGARD TRAINING CENTER YORKTOWN VA 


NAVY COMMAND 


mTADn TD AIMIMT TEMTED VflD If TCllA/ M 
L U b A K U 1 K A MM MM b LtlMltK T U K N 1 U VV IM 

VA 


15242 


INTL MARITIME OFF 1 


COGARD TRAINING CENTER YORKTOWN VA 


NAVY COMMAND 


COGARD TRAINING CENTER YORKTOWN 
VA 


15242 


MS-FLD MEDASST/MEDEVAC BASIC OFFICER LEADER 1 


ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER & SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER 
& SCHOOL 


9497 


MS-FLD MED ASST/MEDEVAC BASIC OFFICER LEADER 1 


ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER & SCHOOL 


MINISTRY OF DEFENSE 


ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER 
(* bLHUUL 


9497 


NAVAL COMMAND COLLEGE 1 


NAVAL COMMAND COLLEGE NEWPORT Rl 


NAVY HEADQUARTER 


ma\/ai m m m A m n mi i trt unypnDT 

NAVAL LUI V I M AIM U LULLtbt l\ t VV r UK 1 

D 1 
Kl 


112066 


NAVAL COMMAND COLLEGE 1 


NAVAL COMMAND COLLEGE NEWPORT Rl 


NAVY HEADQUARTER 


NAVAL COMMAND COLLEGE NEWPORT 
Rl 


112066 


NAVAL STAFF COL -10 MONTH 1 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


MINISTRY OF DEFENSE 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


108195 


NAVAL STAFF COL -10 MONTH 1 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


MINISTRY OF DEFENSE 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


108195 


SIGNAL BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 1 


SIGNAL SCHOOL 


MILITARY UNIT 28079 


SIGNAL SCHOOL 


16352 


SIGNAL BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 1 


SIGNAL SCHOOL 


MILITARY UNIT 28079 


SIGNALSCHOOL 


16352 


Fiscal Year 2010 Program Totals 22 








$784,070 










$1,098,996 


Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 


Course Title Qty 


Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC10-2 1 


Asia-Pacific Center for Security S tudies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


14405 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-1 1 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


15000 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-2 1 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


7595 


COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT CCM11-1 1 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


10810 


COMPREHENSIVE SECURITY RESPONSES TO TERRORISM COURSE 11-1 1 


Asia-Pacific Center for S ecurity Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


11282 


COUNTER-TERRORISM MINI COURSE 4 


Ulaanbaatar, Mongolia 


N/A 


APCSS 


10000 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 9 








$69,092 


Kazakhstan Fiscal Year 2011 Planned Program Totals 9 








$69,092 




Kazakhstan Total 35 








$1,168,088 
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Kyrgyzstan 

CTFP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 







Location 




C h iH q nh'c 1 1 n it 
j LUUclllb U MIL 


US Units 




1 Uldl L Ub L 




INTERMEDIATE LEVEL EDUC 


1 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


BORDER SERVICE, IMCD 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


53166 




INTERMEDIATE LEVEL EDUC 


1 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


BORDER SERVICE, IMCD 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


53166 




Fiscal Year 2010 Program Totals 


2 












$106,332 




FMS - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 


















Course Title 


Qty 


Location 




Student's Unit 


US Units 




Total Cost 




MTNG RST-MTT 


1 


SECURITY ASSISTANCE TNG MGMTOFC 


ARMY 


SECURITY ASSISTANCE TNG MGMT OFC 


127500 




MTNG RST-MTT 


1 


SECURITY ASSISTANCE TNG MGMTOFC 


ARMY 


SECURITY ASSISTANCE TNG MGMT OFC 


127500 




Fiscal Year 2010 Program Totals 


2 












$255,000 




IMET-1 - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 




















Location 






US Units 




Total Cost 




ALC/GENERAL ENGLISH ONLY 


1 


DLIE LC 


lAfKIANnAFRTX 


OPERATIONS, UNIT 2012, BORDER 
SERVICE 


DLIE LC 


! ACKI ANn AFR TX 

LnL l\ LM \\ U HTD 1 A 


26606 




ALC/GENERAL ENGLISH ONLY 


1 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


OPERATIONS, UNIT 2012, BORDER 
SERVICE 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


26606 




a m c d i r a m i a m r 1 1 a r c rniiDCP 

Al v l L K ILAIM LAINbUAbt LUUKjC 


! 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


FINANCIAL DIRECTORATE, MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


26606 




AMERICAN LANGUAGE COURSE 




DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


FINANCIAL DIRECTORATE, MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


26606 




ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


COMMO PLATOON, SEPARATE 
COMMUNICATION BATTALION, MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


26606 




ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


COMMO PLATOON, SEPARATE 
COMMUNICATION BATTALION, MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


26606 




CMf~i icu I A Mn I Arc miiDCcc 
LNGLIbH LANGUAGE LUUKbtt 


j 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


"KYZYL-KIYA" CHECK POINT, UNIT 2923 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


26606 




CMf~i icu I A m n I A r c rniiDCcc 
tNGLIbn LANGUAut LUUKbtt 




DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


SPECIAL FORCESGROUP, MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


31669 




ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


"KYZYL-KIYA" CHECK POINT, UNIT 2923 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


26606 




ENGLISH LANGUAGE COURSEE 




DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


SPECIAL FORCES GROUP, MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


31669 




ENGLISH LANGUAGE COURSEE 




DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


MILITARY UNIT 2026, BORDER SERVICE 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


25571 




ENGLISH LANGUAGE COURSEE 




DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


MILITARY UNIT 2026, BORDER SERVICE 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


25571 




GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 




DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


"MANAS"CHECK POINT, BORDER 
SERVICE 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


28843 




GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 




DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


MILITARY UNIT 2012, BORDER SERVICE 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


28843 




GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 




DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


MILITARY UNIT 2012, BORDER SERVICE 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


28843 




GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 




DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


"MANAS" CHECK POINT, BORDER 
SERVICE 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


28843 




GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 




DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


INTELLIGENCE DIRECTORATE, MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


29615 




GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 




DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


INTELLIGENCE DIRECTORATE, MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


29615 




INTERNATIONAL OFF INTEL CAPTAINS CAREER 




INTELLIGENCE SCHOOL 


RECONNAISSANCE COMPANY, 
NATIONAL GUARD 


INTELLIGENCE SCHOOL 


19320 




INTERNATIONAL OFF INTEL CAPTAINS CAREER 




INTELLIGENCE SCHOOL 


RECONNAISSANCE COMPANY, 
NATIONAL GUARD 


INTELLIGENCE SCHOOL 


19320 




MIL WORK DOG HANDLER 




LACKLAND AFB, TX (OTHER THAN DLI AND IAAFA 
STUDENTS) 


CANINE SERVICE, BORDER SERVICE 


LACKLAND AFB, TX (OTHER THAN DLI 
AND IAAFA STUDENTS) 


11224 




MIL WORK DOG HANDLER 




LACKLAND AFB, TX (OTHER THAN DLI AND IAAFA 
STUDENTS) 


CANINE SERVICE, BORDER SERVICE 


LACKLAND AFB, TX (OTHER THAN DLI 
AND IAAFA STUDENTS) 


11224 




U.S. ARMY SERGEANTS MAJOR 




SERGEANTS MAJOR ACADEMY 


SF BRIGADE, MINISTRY OF DEFENSE 


SERGEANTS MAJOR ACADEMY 


58546 




U.S. ARMY SERGEANTS MAJOR 




SERGEANTS MAJOR ACADEMY 


SF BRIGADE, MINISTRY OF DEFENSE 


SERGEANTS MAJOR ACADEMY 


58546 





Fiscal Year 2010 Program Totals 

Service Academies - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 

Course Title Qty 



$680,110 



TO' 
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Course Title Qty 


Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


4-YEAR INTERNATIONAL CADET PROGRAM 1 


United States Military Academy, WestPoint 


usee 


USMA 


71584 


4-YEAR INTERNATIONAL CADET PROGRAM 1 


United States Military Academy, WestPoint 


usee 


USMA 


71584 


Fiscal Year 2010 Program Totals 2 








$143,168 












GPOI - Fiscal Year 2011 Department of State Planned Training 




PKOIC 25 


Kyrgyzstan 


N/A 


N/A 


0 


UN STAFF OFFICER COURSE (UNSOC) 35 


Kyrgyzstan 


N/A 


N/A 


0 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 60 








$0 


Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 


















Total Cost 


COUNTER-TERRORISM MINI COURSE 4 


Ulaanbaatar, Mongolia 


N/A 


APCSS 


10000 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 4 








$10,000 


Kyrgyzstan Fiscal Year 2011 Planned Program Totals 64 








$10,000 












$1,194,610 


Maldives 










CTFP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 

693 CTERR POLICY & STRAT-MA 1 








Total Cost 
106955 


MONTEREY, CA 


OPERATIONS 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


693 CTERR POLICY & STRAT-MA 1 


MONTEREY, CA 


SPECIALFORCES 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


106955 


693 CTERR POLICY & STRAT-MA 1 


MONTEREY, CA 


OPERATIONS 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


106955 


693 CTERR POLICY & STRAT-MA 1 


MONTEREY, CA 


SPECIALFORCES 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


106955 


INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 1 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


MARINE CORPS 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


180214 


INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 1 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


SPECIALFORCES 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


179495 


INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 1 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


MARINE CORPS 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


180214 


INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 1 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


SPECIALFORCES 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


179495 


Fiscal Year 2010 Program Totals 8 








$1,147,238 


DOHS/USCG - Fiscal Year 2010 Department of Homeland Security On-Going Training 








Course Title Qty 


Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


INTL MARITIME OFF 1 


COGARD TRAINING CENTER YORKTOWN VA 


COASTGUARD 


COGARD TRAINING CENTER YORKTOWN 
VA 


14596 


INTL MARITIME OFF 1 


COGARD TRAINING CENTER YORKTOWN VA 


COASTGUARD 


COGARD TRAINING CENTER YORKTOWN 
VA 


14596 


Fiscal Year 2010 Program Totals 2 








$29,192 


IMET-1 - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 


















Total Cost 


BASIC OFFICER COURSE USMC 1 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICOVA 


MALDIVES MARINES 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICOVA 


29583 
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Location 




US Units 




BASIC OFFICER COURSE USMC 




COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICOVA 


MALDIVES MARINES 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICOVA 


29583 


SERGEANTS COURSE (M LT III) 


1 


STAFF NON-COMMISSIONED OFFICERS ACADEMY 


MARINE CORPS 


STAFF NON-COMMISSIONED OFFICERS 
ACADEMY 


9384 


SERGEANTS COURSE (MLT III) 


1 


STAFF NON-COMMISSIONED OFFICERS ACADEMY 


MARINE CORPS 


STAFF NON-COMMISSIONED OFFICERS 
ACADEMY 


9384 


SNCO CAREER COURSE USMC 


1 


STAFF NON-COMMISSIONED OFFICERS ACADEMY 


MARINE CORPS 


STAFF NON-COMMISSIONED OFFICERS 
ACADEMY 


8996 


SNCO CAREER COURSE USMC 




STAFF NON-COMMISSIONED OFFICERS ACADEMY 


MARINE CORPS 


STAFF NON-COMMISSIONED OFFICERS 
ACADEMY 


8996 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


6 








$95,926 


Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 




ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC10-2 




Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


14405 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-1 




Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


15000 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-2 




Asia-Pacific Center for Security S tudies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


7595 


COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT CCM11-1 




Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


10810 


COMPREHENSIVE SECURITY RESPONSES TO TERRORISM COURSE 11-1 




Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


11282 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 










$59,092 




Maldives Total 


21 








$1,331,448 


Nepal 












CTFP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 










Course Title 


Qty 


Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 


l 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


NA COMMAND AND STAFF COLLEGE 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


177635 


INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 


l 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


NA COMMAND AND STAFF COLLEGE 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


177635 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


2 








$355,270 


FMS - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 












UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESEARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESEARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 
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u 


IIMITCn MATIAMC It 1 1 ITADV ADCCDWCDC A A 1 1 D C C 

UNMbU NAI 10 Nb MILMAKY UbbbKVbKb LUUKbb 


/ 1 1 M M A 1 

,UNMU) 


L NEPAL 


IM rAIIMTDV TDAIMIMrl 

IN LOUN 1 KY 1 RAIN ING ) 


MCDAI CCC ADMV 

NbPALbbb ARMY 


NE PAL 


IM rAIIMTDV TDAIMIMrl 

IN LOUN 1 KY 1 RAIN ING ) 


0 


IIMITCn MATIAMC MM ITADV ADCCDWCDC AAIIDCC 

UNMbU NAI lUNb MILMAKY UbbbKVbKb LUUKbb 


M IMMAl 

,UNMUJ 


L NEPAL 


iM rAIIMTDV TD A IM IM r 1 

IN LOUN 1 KY 1 RAIN ING ) 


MCDAI CCC ADMV 

NbrALbbb ARMY 


NE PAL 


IM rAIIMTDV TDAIMIMrl 

INLOUNIKY 1 RAIN ING ) 


u 


IIMITCn MATIAMC All II ITADV ADCCDWCDC AAIIDCC 

UNMbU NAI 10 Nb MILMAKY UbbbKVbKb LUUKbb 


11 1 M M A 1 

,UNMU) 


L NEPAL 


IM rAIIMTDV TDAIMIMrl 

IN LOUN 1 KY 1 RAIN ING ) 


MCDAI CCC ADMV 

NbPALbbb ARMY 


NE PAL 


IM rAIIMTDV TD A IM IM r 1 

IN LOUN 1 KY 1 RAIN ING ) 


0 


IIMITCn MATIAMC MM ITADV ADCCDWCDC AAIIDCC 

UNMbU NAI 10 Nb MILMAKY UbbbKVbKb LUUKbb 


l\ 1 M M A \ 

,UNMUJ 


L NEPAL 


IM rAIIMTDV TDAIMIMrl 

IN LOUN 1 RY 1 RAIN ING ) 


MCDAI CCC ADMV 

NbrALbbb ARMY 


NE PAL 


IM rAIIMTDV TDAIMIMrl 

IN LOUN 1 KY 1 RAIN ING ) 


U 


IIMITCn MATIAMC M 1 1 ITADV ADCCDWCDC AAIIDCC 

UNMbU NAIIUNb MILMAKY UbbbKVbKb LUUKbb 


(1 1 hi M A \ 

,UNMU) 


L NEPAL 


im rAiiMTnv Tn a im im r \ 

IN COUNTRY TRAINING) 


MCDAI CCC AD All V 

NbPALbbb ARMY 


NEPAL 


IM milMTDV TIUIMIMfl 

IN COUNTRY TRAINING) 


0 


IIMITCn MATIAMC M 1 1 ITADV ADCCDWCDC AAIIDCC 

UNMbU NAI 10 Nb MILMAKY UbbbKVbKb LUUKbb 


11 1 M M A \ 

,UNMU) 


L NEPAL 


IM rAIIMTDV TDAIMIMrl 

IN LOUN 1 KY 1 RAIN ING ) 


MCDAI CCC ADMV 

NbPALbbb ARMY 


NE PAL 


IM rAIIMTDV TDAIMIMrl 

IN LOUN 1 KY 1 RAIN ING ) 


0 


IIMITCn MATIAMC MM ITADV ADCCDWCDC AAIIDCC 

UNMbU NAI 10 Nb MILMAKY UbbbKVbKb LUUKbb 


f 1 1 hi M A 1 

,UNMU) 


L NEPAL 


im rAiiMTnv Tn a imimp\ 

IN COUNTRY TRAINING) 


MCDAI CCC ADMV 

NbPALbbb ARMY 


NEPAL 


im rAiiMTnv Tn a imimp\ 

IN COUNTRY TRAINING) 


0 


IIMITCn MATIAMC MM ITADV ADCCDWCDC AAIIDCC 

UNMbU NAI 10 Nb MILMAKY UbbbKVbKb LUUKbb 


l\ 1 hi M A \ 

,UNMU) 


1 M C D A 1 

L NbrAL 


IM rAIIMTDV TDAIMIMrl 

INLOUNIKY IRAINING) 


MCDAI CCC ADMV 

NbPALbbb ARMY 


MCDAI 

Nb r AL 


IM rAIIMTDV TDAIMIMA1 

INLOUNIKY IRAINING) 


0 


IIMITCn MATIAMC MM ITADV ADCCDWCDC C Al ID C C 

UNMbU NAI lUNb MILMAKY UbbbKVbKb LUUKbb 


M IMMAl 

,UNMUJ 


1 NEPAL 


IN COUNTRY TRAINING) 


MCDAI CCC ADMV 

NbrALbbb ARMY 


NEPAL 


IN COUNTRY TRAINING) 


n 
U 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE 


(UNMO) 


1 NEPAL 


IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL 


IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE 


(UNMO) 


1 NEPAL 


IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL 


IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE 


(UNMO) 


1 NEPAL 


IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL 


IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE 


(UNMO) 


1 NEPAL 


IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL 


IN COUNTRY TRAINING) 


0 
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Course Title 




Location 


Student's Unit 


IIC 1 1 n.W- 

us u nits 


Total Cost 


UNIILU NAIIUNS MIUIAKY UBSbKVtKb LUUKbt (UNMU) 


1 


NtPAL (IN LUUN ! KY IKAINING) 


NtPALtbt AKMY 


MCnAI /IMf~OIIMTnVTr)AIMIMP\ 

NbFAL (IN LUUN 1 KY IKAINING) 


0 


IIMITCn MATIHMC MM ITADV f~l D C C D V C D C mi ID C C MlhlMftl 

UNIItUNAIIUNS M ILI 1 AKY UBbtKVtKb LUUKbt (UNMU) 




M C D A 1 /IM milMTDV TDAIMIMr\ 

N t PAL (IN LUUN 1 KY IKAININu) 


M C D A 1 C C C AD UV 

NtrALbbb AKMY 


M C D A 1 /IM milMTDV TDAIMIMP\ 

N t PAL (IN LUUN 1 KY IKAININu) 


U 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 


1 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


UNITED NATIONS MILITARY OBSERVERS COURSE (UNMO) 




NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


NEPALESE ARMY 


NEPAL (IN COUNTRY TRAINING) 


0 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


78 








$1,916,782 


IMET-1 - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 












685 CIV-MIL RELATIONS 




MONTEREY, CA 


QUARTER MASTER GENERAL'S OFFICE 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


105713 


685 CIV-MIL RELATIONS 




MONTEREY, CA 


QUARTER MASTER GENERAL'S OFFICE 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


105713 


INTERMEDIATE LEVEL EDUC 




COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


BISHNU DAL BATTALION 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


52793 


INTERMEDIATE LEVEL EDUC 




COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


BISHNU DAL BATTALION 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


52793 


MANEUVER CAPTAINS CAREER (LEGACY) 




USATC 


NEPALESE ARMY SCHOOL 


USATC 


7487 


MANEUVER CAPTAINS CAREER (LEGACY) 




USATC 


NEPALESE ARMY SCHOOL 


USATC 


7487 


MILITARY INTELLIGENCE BOLC-BRANCH 




INTELLIGENCE SCHOOL 


COUNTER INSURGENCY ANDJUNGLE 
WARFARE SCHOOL 


INTELLIGENCE SCHOOL 


18574 


MILITARY INTELLIGENCE BOLC-BRANCH 




INTELLIGENCE SCHOOL 


COUNTER INSURGENCY ANDJUNGLE 
WARFARE SCHOOL 


INTELLIGENCE SCHOOL 


18574 


MILITARY POLICE BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




MILITARY POLICE SCHOOL 


MILITARY POLICE BATTALION 


MILITARY POLICE SCHOOL 


11063 


MILITARY POLICE BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




MILITARY POLICE SCHOOL 


MILITARY POLICE BATTALION 


MILITARY POLICE SCHOOL 


11063 


NWC INTERNATIONAL FELLOWS 




NATIONAL WAR COLLEGE 


NO. 26 BRIGADE 


NATIONAL WAR COLLEGE 


106636 


NWC INTERNATIONAL FELLOWS 




NATIONAL WAR COLLEGE 


NO. 26 BRIGADE 


NATIONAL WAR COLLEGE 


106636 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


12 








$604,532 


GPOI - Fiscal Year 2011 Department of State Planned Training 














T0TCOURSE 


25 


Nepal 


N/A 


N/A 


0 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 


25 








$0 


Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 












ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC10-2 


3 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


43215 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-1 


3 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


45000 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-2 


3 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


22785 


COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT CC M 11-1 


3 


Asia-Pacific Center for Security S tudies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


32430 


COMPREHENSIVE SECURITY RESPONSES TO TERRORISM COURSE 11-1 


3 


Asia-Pacific Center for Security S tudies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


33846 


TRANSNATIONAL SECURITY COOPERATION COURSE TSC11-1 


1 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


6050 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 


16 








$183,326 


Nepal Fiscal Year 2011 Planned Program Totals 


41 








$183,326 

















Pakistan 
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INTRO FLT TRNG/ALP 


1 


COLOMBUS AFB MS 


PAF ACADEMY RISALPUR 


COLUMBUS AFB MS 


7302 




INTRO FLT TRNG/ALP 


1 


LULUmDLO ArD l v lj 


DAE A T A n E M V DICAIDIID 
rArALAUbl v li KljALrUK 


mi IIMRIIC A E R M C 
L U L U I'l D U D ArD l v l j 


Tim 




Fiscal Year 2010 Program Totals 


2 








$14,604 




CTFP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 












Course Title 


Qty 


Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 




699 SPECIAL OPERATIONS -MS 


j 


MONTEREY, CA 


J F-17 DIRECTORATE (OPS) 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


126163 




fiQQ c p p f- 1 A I rtPFRATIDNC. M<; 
Oijy j r E L IA L U r E l\ A I IU IN j l v l j 




MONTEREY, CA 


J F-17 DIRECTORATE (OPS) 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


126163 




699 SPECIAL OPERATIONS -MS 


1 


MOMTFRFY OA 
1*1 UN 1 E l\E 1 , LA 


SUPPORT WIMP PAF rasp rafioiii 
jUrrUrxl Vv IN u , r Ar D A j t r\ Ar ILJ U 1 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


1103 1 j 




699 SPECIAL OPERATIONS -MS 




MOMTFRFY PA 
l v IU IN 1 E r\ E I , LM 


SUPPORT WIMP PAF RASP RAFIOIII 
JllrrUI\ 1 vvlNu.rAr DMjc nArlL/U! 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


llUJ / J 




INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 


1 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


PAKISTAN NAVAL SHIP NIGRAAN 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


177005 




INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 




MATIOMAI nFFFMCF UNIVERSITY 
IN HI IU IN ML U E r E IN J E U IN 1 V E r\ J 1 1 I 


317-MEB ENGINEER BATTALIAN, 
BAHAWALPUR 


MATIOMAI nFFFNKE 1 1 M l\/F R C ITV 
INH 1 IU NHL UE r E IND E U IN IV E r\ j 1 1 I 


1 1 / UU J 




imtcdmatiamai mi uiTcnTcn D An ic ii rri i nine nnnm All 
IN I bKINJAI lUIMAL LUUN I bK I bKKUKIbm rbLLUWb rKUbKAm 




NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


HQ 106 BRIGADE 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


177005 




INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 


\ 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


PAKISTAN NAVAL SHIP NIGRAAN 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


177005 




INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 


1 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


HQ 106 BRIGADE 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


177005 




IMTF R NATION A I OOIIMTFRTFRRORKM FFI I 0\AK PROGRAM 
IN I E r\ N A I IU N A l_ LUUN I Cr\ I E r\ r\ U r\ I J l v l rCLLUVVD r l\Uur\HI , l 




MATIflMAI nFFFNKF IIMI\/FRC.ITY 
IN A 1 1 U IN A L UCTlINjC U IN 1 V L n J 1 I 


317-MEB ENGINEER BATTALIAN, 
BAHAWALPUR 


NATIDMAI nFFFNKF IIMIVFRC.ITY 
NAIIUINAL UErLINDE UlNIVLnjII I 


11 1 UUJ 




INTERNATIONAL FELLOWSHIP PROGRAM 




MARSHALLCENTER 


ARTILLERY 


MARSHALLCENTER 


24835 




INTERNATIONAL FELLOWSHIP PROGRAM 


\ 


MARSHALLCENTER 


ARTILLERY 


MARSHALLCENTER 


24835 




PROGRAM IN ADVANCED SECURITY STUDIES (PASS) 




MARSHALLCENTER 


ARTILLERY HEAVY UNIT 


MARSHALLCENTER 


11800 




PROGRAM IN ADVANCED SECURITY STUDIES (PASS) 


\ 


MARSHALLCENTER 


INFANTRY DIVISION, PAKARMY 


MARSHALLCENTER 


11800 




PROGRAM IN ADVANCED SECURITY STUDIES (PASS) 


\ 


MARSHALLCENTER 


INFANTRY DIVISION, PAKARMY 


MARSHALLCENTER 


11800 




PROGRAM IN ADVANCED SECURITY STUDIES (PASS) 




MARSHALLCENTER 


ARTILLERY HEAVY UNIT 


MARSHALLCENTER 


11800 




PROGRAM IN ADVANCED SECURITY STUDIES (PASS) 




MARSHALLCENTER 


INFANTRY BATALLION 


MARSHALLCENTER 


11800 




PROGRAM IN ADVANCED SECURITY STUDIES (PASS) 


\ 


MARSHALLCENTER 


INFANTRY BATALLION 


MARSHALLCENTER 


11800 




Fiscal Year 2010 Program Totals 


18 








$1,667,976 




FMF - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 


















Location 




US Units 






FFG-7/36/61 COM/PER SUBSYS 




CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 
LEARNING SITE DAM NECK 


PM<; RAMAnilR WFAPDM F MD INFF R IND 
r IN J DAnAUlm VVEArUIN E INU llv E E r\ llv U 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 
SYSTEMS LEARNING SITE DAM NECK 






FFG-7/36/61 COM/PER SUBSYS 




CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 
LEARNING SITE DAM NECK 


PM^ RAHAnilR WFAPDM F MD IM F F R IN D 
r IN j DAnAUlm VVEArUIN E INU UN E E f\ UN u 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 
SYSTEMS LEARNING SITE DAM NECK 






FFG-7/36/61 COM/PER SUBSYS 




CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 
LEARNING SITE DAM NECK 


PM^ RAMAnilR WFAPDM F MD IM F F R IM D 
rINj DHnflDUn VvLHrUIN LlNUIINLLfMINU 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 
SYSTEMS LEARNING SITE DAM NECK 






FFG-7/36/61 COM/PER SUBSYS 




CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 
LEARNING SITE DAM NECK 


PN<; HAinFR WFAPDM F Mf^ IMF F R IMD 
rINj nAIUEn VVEArUIN LlNUIINCCrillNU 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 
SYSTEMS LEARNING SITE DAM NECK 






FFG-7/36/61 COM/PER SUBSYS 




CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 
LEARNING SITE DAM NECK 


PMC: RAMAnilR WFAPDM F MD INFF R IND 
rINj DHnflDUn VVEArUIV CINUIINLLfMINU 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 
SYSTEMS LEARNING SITE DAM NECK 






FFG-7/36/61 COM/PER SUBSYS 




CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 
LEARNING SITE DAM NECK 


PMC UMnFP \A/FAPDM FMPIMFFPIMT 
NNj MAIUEK VVEArUIN EINullNEEKIINu 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 
SYSTEMS LEARNING SITE DAM NECK 


70/13/1 




FFG-7/36/61 COM/PER SUBSYS 




CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 
LEARNING SITE DAM NECK 


PNS BAHADUR WEAPON ENGINEERING 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 
SYSTEMS LEARNING SITE DAM NECK 


29434 




FFG-7/36/61 COM/PER SUBSYS 




CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 
LEARNING SITE DAM NECK 


PNS BAHADUR WEAPON ENGINEERING 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 
SYSTEMS LEARNING SITE DAM NECK 


29434 




FFG-7/36/61 DATA DSPLYGRP 




CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 
LEARNING SITE DAM NECK 


PNS DILAWAR 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 
SYSTEMS LEARNING SITE DAM NECK 


22092 
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MC II nllr- 

Ub units 




FFG-7/36/61 DATA DSPLY GRP 


CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 

1 CADMIMr CITE RAM MCfl/ 

LtAKNINu bllt UAm NtLK 


PNS DILAWAR 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 

CVCTCMC 1 CADMIMr CITC HAM MCr/ 

bibltmb LtAKNINb bllt UAm NtLN 


22092 


F FG -7/36/61 DATA DSPLY GRP 


CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 

i CAnMiMr c itc r\ a mi m c r v 
LtAKNINb bllb UAm NtLK 


PNS DILAWAR 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 

C V C T C Afl C 1 CADMIMr CITC nAAA MCri/ 

bibltMb LtAKNINb bllt UAM NtLK. 


22092 


FFG-7/36/61 DATA DSPLY GRP 


CENTER FOR SURFACE COMBAT SYSTEMS 

1 CADMIMr CITE RAM MCTI/ 

LtAKNINu bllt UAm NtLK 


PNS DILAWAR 


CENTER FOR SURFACE COMBAT 

CVCTCMC 1 CADMIMr CITC HAM MCr/ 

bibltMb LtAKNINb bllt UAM NtLr\ 


22092 


LIAISON OFFICER CONU5 


1 PAMF 


NAVAL HEADQUARTERS ISLAMABAD 


VSE CORPORATION ATLANTIC MARINE 

lAri/CAMWIIIC CI 

J ALKbUNVILLt , r L 


0 


LIAISON OFFICER CONUS 


1 PAMF 


NAVAL HEADQUARTERS ISLAMABAD 


VSE CORPORATION ATLANTIC MARINE 

lAri/CAMWIIIC CI 

J ALKbUNVILLt , r L 


0 


LIAISON OFFICER CONUS 


1 PAMF 


FLEET HEADQUARTERS, PN DOCKYARD 


\/r r t~ n n n a n a t i a m mi amtii™ ii t n imt 

VSE CORPOkATION ATLANTIC MARINE 

lAri/CAMWIIIC CI 

J ALMiUNVILLt , r L 


0 


LIAISON OFFICER CONUS 


1 PAMF 


FLEET HEADQUARTERS, PN DOCKYARD 


\/CC rnDDHD ATinM ATI A MTir MADIMC 

vbt LUKrUKAIlUN AILANIIL MAKINt 

1 a r l/C AM\/II 1 C CI 
J ALKbUNVILLt , r L 


0 


ait ACI HAT rnMIIC 1 AM TCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


D MC nil A \M A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


U 


hit aci n a t rnMiic i amtci t 
UJ 1 ArLUAl LUNUb - LAN 1 rLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC nil A \A7 A D ADCD ATinMC 

rNb UILAWAK UrtKAIIUNb 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI n A T rnMiic I AMTCI t 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DMC nil AlAIAD ADCDATIAMC 

rNb UILAWAK UrtKAIIUNb 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT rnMiic 1 AMTCI t 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID DAUAHIID 

PAMb IAN NAVAL bnlr oAHAUUK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


ait aci nAT rnMiic i amtci t 
UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


u 


ait aci nAT rnMiic 1 AMTCI t 
UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DMC nil AlAIAD MADIMC CMTIMCCDIMT 

rNb UILAWAK MAKINt tNblNttKINb 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


niT aci nAT rnMiic i amtci t 
UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DA/ICTAM MA\/AI CUID nil A \M A D 

rAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


u 


niT aci nAT rnMiic i amtci t 
UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnADH TDAIMIMr 

1 bnlrtiUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MA\/AI CUID AUCAM 

rAMb IAN NAVAL bnlr AnbAN 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


u 


AIT ACI AAT rnMIIC 1 AMTCI T 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


i cumDAAnn td a imima 
1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DMC All A \M a n 

rNb UILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT rAMIIC 1 AMTCI T 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC All A 1/1/ A n 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD A IMIMA 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


ait aci nAT rnMiic i amtci t 
UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDOAD n TDAIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC D C C U A Ml A D /M C 

rNb rtbHAWAK/Mt 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT rnMIIC 1 AMTCI T 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


i cumDAAnn Tn a imima 
1 bnlroUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM M A 1/ A 1 CUID l/ADCA"7 

PAMb IAN NAVAL bnlr KAKbAZ 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT rnMiic 1 AMTCI t 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LAN 1 rLI 


1 CUinDAADnTDAIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DMC mi A III/ A n 

rNb UILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT mMIIC 1 AMTCI T 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


i cumDAAnn Tn a imima 
1 bnlroUAKU 1 KAININb 


dmc nn a hi a n 

rNb UILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT mMIIC 1 AMTCI T 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAnnTDAIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


dmc nn a hi a n 

rNb UILAWAK 


cumDAAn n td a imima 
bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT mMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAADnTDAIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC nn A HI A n 

rNb UILAWAK 


cumDAAnn td a imima 
bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


a i t aci nAT rnMiic i amtci t 
UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDOAD n TDAIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC nil A HI A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


fl 

u 


a i t aci nAT rnMiic i amtci t 
UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDnAD n TDAIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC nil A HI A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


fl 

u 


a i t aci nAT rnMiic i amtci t 
UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnADn TDAIMIMP 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID AUCAM 

rAMb IAN NAVAL bnlr AnbAN 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


fi 
u 


ait aci nAT rnMiic i amtci t 
UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TDAIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC DAUAT 

rNb KAHA 1 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


n 

u 


ait aci nAT rnMiic i amtci t 
UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TDAIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC nil A\A/AD riDCD ATIAMC 

rNb UILAWAK UrtKAIIUNb 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


fl 

u 


AIT ACI AAT mMIIC 1 AMTCI T 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


i cumDAAnn Tn a imima 
1 bnlroUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A 1 A f A D 

rAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


cumDAAn n td a imima 
bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT mMIIC 1 AMTCI T 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAnnTDAIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


dmc nn a in/ a n 

rNb UfLAWAK 


cumDAAn n t n a imima 
bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT mMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


i cumDAAnn Tn a imima 
1 bnlroUAKU 1 KAININb 


dmc nn a in/ a n 

rNb UILAWAK 


cumDAAnn t n a imima 
bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


a i t aci nAT rnMiic i amtci t 
UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TDAIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC nn A \M A D 
rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT rAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


i cumDAAnn TDAIMIMr 
1 bnlroUAKU 1 KAININb 


dmc nn a in/ a n 

rNb UILAWAK 


cuinDnAn n t n a iMinr 
bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


a i t aci nAT rnMiic i amtci t 
UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnADn TDAIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


fi 
u 


AIT ACI AAT mMIIC 1 AMTCI T 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUinDAAD nTn A IMIMA 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A 1 A 1 A D 

rAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


cuinDnAn n t n a imima 
bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


ait aci nAT rnMiic i amtci t 
UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDnAD n TDAIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


fi 
u 


AIT ACI AAT rnMiic 1 AMTCI t 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID D A n A D 

rAMb IAN NAVAL bnlr rJAUAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


niT aci nAT rnMiic i amtci t 
UjlArLUAl LUNUb-LANIrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC nn A \M A D 
rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


fi 
u 


AIT ACI AAT rnMiic 1 AMTCI t 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A \M A D /A D C 

rNb UlLAWAK/Urb 


CUIDDnADn TD AIMIMr 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


ait aci nAT rnMiic i amtci t 
UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU IKAININb 


u 


AIT ACI AAT mMIIC 1 AMTCI T 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT rnMiic 1 AMTCI t 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT rnMiic 1 AMTCI T 

UjlArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID DADIID 

rAMb IAN NAVAL bHIH dAdUK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT rnMiic 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMr 

1 bnlroUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil AH/A D 

rAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMr 

bnlroUAKU 1 KAININb 


0 


filT API DAT mMIIC, IAMTFIT 
UJIMTLUAI LUNUj-LMNITLI 


1 ^WIPRnARnTRAIMIMf, 
1 jnirDUAr\Ulr\MINM\b 


PMC nil AWAR /("IPC 

rPO UILMVV Mr\/Ur j 


jniroUAnLJ IriHINIIMb 


u 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PND DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


0)T AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PAKISTAN NAVAL SHIP DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS -LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 
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Student's Unit 


IIC II nllr- 

Ub units 




AIT II CI AIT milll If 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 b H lr dU AK U 1 KAININb 


d m c nil a mi/ a n 
PNb UILAWAK 


cuinDnAD n td a imima 
bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


n i t a c i n a t a n m 1 1 c i a mtc i t 
UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMT 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


D M C mi A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT A LT 1 OAT PfiMI IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LAN 1 rLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMT 

1 bHIPoUAKU IKAININb 


DAflCTAM MA\/AI CUID M C U D A M 

PAMb IAN NAVAL brilr Men KAN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT rrtMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


i cuinonAnn tii iiMinr 
1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


d m c d a nn 
PNb bAUK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


ait aci oat rnMiic i amtci t 
UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDO AD n TD AIMIMT 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


D M C nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIM IMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


D MC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


D M C nil A \M A D /M A D 1 M C 

PNb UlLAWAK/MAKINt 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


D M C nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC | AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


d m c mi a \m a d ;i n a 
PNb UlLAWAK/LUb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPbUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A VAI A D 

PAMb IAN NAVAL brilH UILAWAK 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

OJT AFLOAT CON US - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


nur mi a id) a n 

PNS DILAWAR 


n nn nn a n n td aimima 

SHIPBOARD TRAINING 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU 1 KAININb 


DMC CUAUI AUAM 

PNb bHAnj AHAN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \A( A D 1 AAICTIAC 

PNb UILAWAK LUblb 1 ILb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAADH TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


u 


AIT ACI nAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI nAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


mm nn a \m a d 
PNU UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \M A D /IA/TD 

PNb UILAWAK/W 1 K 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID D A n A 0 

PAMb IAN NAVAL bnIP BAUAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAADH TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D /M A D IM C 

PNb UlLAWAK/MAKINt 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDnAnn TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKU 1 KAININb 


DMC nn A 1(1/ a n 

PNb UILAWAK 


CUinDAAD A TD A IMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


dmc nn a u/ a n 
PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD A IMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKU IKAININb 


dmc nn a u/ a n 
PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD A IMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


dmc mi a u/ a n 
PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD A IMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DAflCTAM MAWAI CUID nil A \A( A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUII1 All A IAZ A D 

PAMb IAN NAVAL bHIP UILAWAK 


CUIDDAAD n TD A IMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


dmc nn a u/ a n 
PNb UILAWAK 


CUinDAADn TD A IMIMA 

SHIPdUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nu A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D /M A D 1 M C 

PNb UlLAWAK/MAKINt 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D /M A D 1 M C 

PNb UlLAWAK/MAKINt 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


dmc nn a u/ a n 
PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD A IMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


dmc nn a u/ a n 
PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD A IMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC All A 1A/ A D 

PNb UILAWAK 


CUinDAADA TD A IMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


D m n nn A \M A D 
PNU UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC All A 1(1/ A D 

PNb UlLAWAK 


cumDAAn n td a imima 
SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \AI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nn A 1A/ A n 

PNb UILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nn A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A 1A/ A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb-LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A 1A/ A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A 1A/ A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC DAUAnilD y A D IMC CMAIMCCDIMA 

PNb bAHAUUK MAKINt tNblNttKINu 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A 1A/ A D /ADC 

PNb UlLAWAK/UPb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


niTAFinATrnMiic iamtfit 

UJIMTLUAI LUNUj-LMNITLI 


1 CUIPRDARnTRAIMIMP. 
1 jnirDUAr\Uir\HINII\b 


PMC ieARCA7 


CUIPRDARnTRAIMIMr, 


u 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS -LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 
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Student's Unit 


IIC II nllr- 

Ub units 




AIT II CI AIT milll If 1 AMTCI T 

UJ 1 Ar LUA 1 LUNUb - LA NlrLI 


1 CUinDAADn TDAIMIMA 

1 b H lr dU AK U 1 KAININb 


d m c mi a id/ a n 
PNS UILAWAK 


cumDnAD n td a imima 
bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


n i t aci n a t a n m 1 1 c i amtci t 
UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMT 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID DAICUAUI 

PAMb IAN NAVAL bHIP KAJbHAHl 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT A LT 1 OAT PfiMI IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LAN 1 rLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMT 

1 bHIPoUAKU IKAININb 


D M C nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT rrtMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


i cuinonAnn tii iiMinr 
1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUin Clll A 1 A f A D 

PAMb IAN NAVAL bHIH UILAWAK 


cumDnAD n td a imima 
bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


ait aci oat rnMiic i amtci t 
UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMT 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MA\/AI CUID TADIA 

PAMb IAN NAVAL bnlr IAKIU, 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


^ CUIDDnAD n TD AIM IMA 

Z bnlrDUAKLJ IKAININb 


D MC nil A HI A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DM C nil A HI A D /A D C 

PNb UlLAWAK/UPb 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


D M C nil A HI A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC | AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


D M C nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


D M C nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

OJT AFLOAT CON US - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


DMT All A 1(1) A D ID C A 1 II ATIMA 

PNS DILAWAR/REGULATING 


nun nn a n n td aimima 

SHIPBOARD TRAINING 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU 1 KAININb 


DM C nil AlA/AD ADCDATIAMC 

PNb UILAWAK UPbKAIIUNb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DA/ICTAM MAWAI CUID nil A HI A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnADn TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \A( A D MADIMC CMAIMCCDIMA 

PNb UILAWAK MAKINb bNGINbbKINb 


CUIDDnADn TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


u 


AIT ACI nAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI nAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A VAI A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A IA/ A D 

PNU UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UiLAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnADn TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


DA/ICTAM MAWAI CUID nil A1A/AD 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUinDAADA TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID UAIACD 

PAMb IAN NAVAL bnlH HAIUbK 


cuinDAAn n td a imima 
SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


DMC nil All( A D A(/C A n AM 

PNb UlLAWAK/WbAPUN 


CUIDDAAD n TD A IMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


DMC i A 1 1 U A D /M C 

PNb J AUHAK/Mt 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUinDAADA TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


cumDnAD n td a imima 
SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


A f T ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UiLAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAADA TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID UAIACD 

PAMb IAN NAVAL bnlr HAIUbK 


cumDnADn td a imima 
SHIPdUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A\AVAD ADCDATIAMC 

PNb UILAWAK UPbKAIIUNb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A \A( A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC A V D A M l\M C 

PNb AI\KAM/Wh 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A\AVAD ADCDATIAMC 

PNb UILAWAK UPbKAIIUNb 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUinDAADA TDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID All A 1AI A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


cumDnAD n td a imima 
SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A IA( A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


dmc UAincn iuic 

PNb HAIUbK/Wb 


cuinDnADn td a imima 
SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nn A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUinDAADA TDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


dmc nn au/a n /nn/iAir 
PNb UlLAWAK/UIVINb 


cumDnAD n td a imima 
SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A\A(AD/ADC 

PNb UlLAWAK/UPb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUinDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nn A HI A n AnCHATIAMC 

PNb UILAWAK UHtKAIIUNb 


cumDnAD n td a imima 
SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MA WV 

PAMb 1 AN NAVY 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID AAT1CU 

PAMb IAN NAVAL bnlH AAllbn 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb-LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDnADn TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A HI A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A IA( A D /MADIMC 

PNb UlLAWAK/MAKINb 


CUIDDnAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil AlA/AD lA/CDnM C M A 1 M C C D 1 M A 

PNb UILAWAK WbPUN bNGINbbKINb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


niTAFinATrnMiic iamtfit 

UJIMTLUAI LUNUj-LMNITLI 


1 CUIPRnARnTRAIMIMP. 
1 jnirDUAnU IKAININb 


PAk'ICTAM MAUAI CUIP nil A\A/AR 
rMM5 IAN 1MMVML jnlr UlLAVvMn 


CUIPRDARnTRAIMIMr, 
jmrDUAnLJ IKAININb 


u 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PAKISTAN NAVAL SHIP MUNSIF 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PAKISTAN NAVAL SHIP DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS -LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 
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Student's Unit 


IIC II nllr- 

Ub units 




AIT II CI AIT milll If 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb-LANIrLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU 1 KAININb 


n m c mi a id/ a n 
PNb UILAWAK 


cumDAAn n t n a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


n i t a c i a a t a a m 1 1 c i a mtc i t 
UJIArLUAl CUNUb-LANIrLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMT 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DAflCTAM MAV/AI CUID nil A \M A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT A LT 1 OAT PfiMI IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LAN 1 rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


D M C D C C U A VA/ A D 

PNb rtbnAwAK 


CUIDDAAD n TD AIM IMP 

bmroUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT rrtMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUinDAAnn Tn AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


nAI/ICTAM mawai cum nil A 1 A f a n 

PAMb IAN NAVAL bHIH UILAWAK 


cumDAAn n t n a imima 
bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


ait aci oat rnMiic i amtci t 
UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DA/ICTAM MAWAI CUID IADAI 
rAMb IAN NAVAL bnlr IU,oAL 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LANIrLI 


^ CUIDDnAD n TD AIM IMA 

Z bnlrDUAKLJ IKAININb 


D MC nil A VA/ A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIM IMP 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC All AVA/AD ADCD ATIAMC 

PNb UILAWAK UPbKAIIUNb 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DAI/ICTAM MAV/AI CUID All A 1 A f A D 

rAMb IAN NAVAL bHIP UILAWAK 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT A A hi 1 IC 1 AMTCIT 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


dmc u n inc d /y c 
rNb HAlUbK/mb 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCIT 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPbUAKU IKAININb 


DMC nil A VA/ A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

OjT AFLOAT CON US - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


nAi/iCTAM mav/ai cum nil a \m a n 

PAKISTAN NAVAL SHIP DILAWAR 


nun nn a n n m aimima 

SHIPBOARD TRAINING 


0 


AIT ACI AAT A AM 1 IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU 1 KAININb 


DMC nil A VA/ A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT A AMI IC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DA/ICTAM MAV/AI CUID nil A VAI A D 

rAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A VA/ A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


u 


AIT ACI AAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A VA/ A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI nAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DAflCTAM MAV/AI CUID nil A VAI A D 

rAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


D m n nn A lA/ A D 

PNU UILAWAK 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCIT 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC All AVA/AD ADCDATIAM 

rNb UILAWAK UPbKAIlUN 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMA nil A In/ A D 

PNU UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC All A VA/ A D /ADC 

rNb UlLAWAK/UPb 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC All A VA/ A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A VA/ A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC All AVA/AD/ADC 

rNb U!LAWAK/UPb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


n m c nn a id/ a n 

rNb UsLAWAK 


cumDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC All A VA/ A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC All AVA/AD ADCDATIAM 

rNb UILAWAK UPbKA 1 IUN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCIT 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC D C C U A VA/ A D /M C 

rNb rbbnAWAK/Mb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC All AVA/AD ADCDATIAM 

rNb UILAWAK UrbKAIlUN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU 1 KAININb 


n m c nn a u/ a n 

rNb UILAWAK 


cumDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAAnn Til AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


n mc nn Ai/i/An/Aucc 

rNb UILAWAK/Cribr 


cumDAAnn t n a imima 
bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC All A VAI A D l\M C A D A M 

rNb UlLAWAK/WbArUN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DA/ICTAM MAV/AI CUID Ak'DAM 

rAMb IAN NAVAL bnlr AM^AM 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

I bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A VAI A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC All A VAI A D /n D 

rNb UILAWAK/UK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCIT 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPoUAKU IKAININb 


DMC nil A VAI A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


n m c nn a u/ a n 

rNb UILAWAK 


cumDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC All AVA/AD ADCDATIAMC 

rNb UILAWAK UrbKAIIUNb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


n m c nn a u/ a n 

rNb UILAWAK 


cumDAAnn t n a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nn A VAI A D 
rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 brilroUAKLJ 1 KAININb 


nAI/ICTAM mav/ai cum nn A 1A/ a n 

rAMb IAN NAVAL bnlr' UILAWAK 


cumDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC All A VAI A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 brilroUAKLJ 1 KAININb 


nMC nn AU/An/KiiAniMC 

rNb UlLAWAK/MAKINb 


cumDAAn n t n a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A VAI A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC C U IC A 

rNb bnlrA 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC All AVA/AD MADIMC CMPIMCCDIMA 

rNb UILAWAK MAKINb bNblNbbKINu 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCIT 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A VA/ A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A VAI A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 brilroUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A VA/ A D 

rNb UiLAWAK 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 brilroUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A VA/ A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCIT 

UJIArLUAl CUNUb - LA Nl rLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 brilroUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A VA/ A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCIT 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 brilroUAKLJ 1 KAININb 


DMC 7ACAD 

rNb ZArAK 


CUIDDAAD A TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


filTAFIDATrnMIIC 1 AMTFI T 
UJIMTLUAI LUNUj-LMNITLI 


1 CUIPRDARnTRAIMIMr, 
1 jnirDUAnUlftHINIWb 


DMC nil AWAR 


CUIPRnARnTRAIMIMr, 
jnirOUAnLJ IKHINIIMb 


u 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS -LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS AATISH 


SHIPBOARD TRAINING 


0 
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Student's Unit 


IIC II nllr- 

Ub units 




AIT II CI AIT milll If 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 b H lr dU AK U 1 KAININb 


d m c nil a id/ a n 
PNb UILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


n i t aci n a t rriMiic i a mtc i t 
UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMT 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


D M C nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT A LT 1 OAT PfiMI IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LAN 1 rLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMT 

1 bHIPoUAKU IKAININb 


D M C nil A \M A D 

rNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT rrtMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


i cuinonAnn tii iiMinr 
1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


D M c mi A YA f A n 

PNb UILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


ait aci oat rnMiic i amtci t 
UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDO AD n TD AIMIMT 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


D M c mi A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIM IMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


D MC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


D m n nn A IAS A D /n D c 

PNU UlLAWAK/UPb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


D M C nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC | AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


D M C nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


D M C nil A \M A D SA D C 

PNb UlLAWAK/UPb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

OJT AFLOAT CON US - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


n m r mi a id) a n 

PNS DILAWAR 


n nn nn a n n Tn aimima 

SHIPBOARD TRAINING 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU 1 KAININb 


D M C nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \A( A D ADCD ATIAMC 

PNb UILAWAK UPtKAIIUNb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


u 


AIT ACI nAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID MCUDAM 

PAMb IAN NAVAL bnlr MbnKAN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI nAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC D A nD 

PNb bAUK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A 1AI A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \M A D SM A D IM C 

PNb UlLAWAK/MAKINb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bnlrDUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \M A D SI A A 

PNb UlLAWAK/LUb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


DA/ICTAM MA\/AI CUID nil A IAS A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 bnlrDUAKU 1 KAININb 


DMC nil A us a n 

PNb UILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnnTn A IMIMA 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


DMC nil A IAS A D 

PNb UILAWAK 


cumDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bnlrDUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A IAI A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


cumDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A IAS A D 

PNb UILAWAK 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A IAS A D AnCHATIAMC 

PNb UILAWAK UPbKAIIUNb 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUin DAUAnilD 

PAMb IAN NAVAL bnIP BAHAUUK 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A IAS A D 

PNb UILAWAK 


cumDAAnn Tn a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A\A(AD MADIMC C MTIMCCD IMP 

PNb UILAWAK MAKINb bNblNbbKINu 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A IAS A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID AUCAM 

PAMb IAN NAVAL bnlr AHbAN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nCCUA\ASAD(llSIC 

PNb HbbnAWAK/Mb 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUin l/ADCA"7 

PAMb IAN NAVAL bnIP \AKbAZ 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUinDAADHTDAIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nn A IAS a n 

PNb UILAWAK 


cumDAAnn Tn a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A IAS A D 

PAMb IAN NAVAL bnlr UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nn A IAS a n 

PNb UILAWAK 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nn A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A IAS A D 

PNb UILAWAK 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nn A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil AlAJADSAUCC 

PNb UILAWAK/Lribh 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb-LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D SIA/C A 0 n M 

PNb UiLAWAK/VVbArUN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID A V D A M 

PAMb IAN NAVAL bnlr AK.KAM 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlhLI 


^ CUIDDAAD n TD AIMIMA 

I brilroUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A \M A D Sn D 

PNb UILAWAK/UK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUb - LA NlrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 brilroUAKU 1 KAININb 


DMC nil A IAS A D ADCD ATIAMC 

PNb UILAWAK UPbKAIIUNb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


niTAFinATrnMiic iamtfit 

UJIMTLUAI LUNUj-LMNITLI 


1 CUIPRnARnTRAIMIMr, 
1 jnirDUAr\Uir\MINM\b 


PMC nn AWAR 


CUIPRnARnTRAIMIMr, 
jmrDUAnLJ IKHINIIMb 


u 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS -LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PAKISTAN NAVAL SHIP DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 
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Student's Unit 


IIC 11 nllr- 

us units 




AIT II CI AIT milll If 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DAI/ICTAM MM/A 1 CUin DAnAn 

PAMS IAN NAVAL SHIP BADAK 


cuinDAAn n td a imima 
SHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


n i t aci n a t rriMiic i a mtc i t 
UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMT 

1 bHIPBUAKU 1 KAININb 


D M C nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT A LT 1 OAT PfiMI IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LAN 1 FLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMT 

1 bHIPoUAKU IKAININb 


DMC nil A\A(AD/ADC 

PNb UlLAWAK/UFb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT rrtMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


i cuinoAAnnTDAiMiMA 
1 bHIPBUAKU 1 KAININb 


dmc nn a id/ a n 
PNS UILAWAK 


cuinDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


ait aci oat rnMiic i amtci t 
UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMT 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC mi A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LANIrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIM IMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID DADIID 

PAMS IAN NAVAL SHIP BABUK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A \A/ A D 

PAMS IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC | AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \M A D /A D C 

PNS DILAWAK/UPS 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPoUAKU IKAININb 


D m n nn A \M A D 

PND DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

OJT AFLOAT CON US - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


niif mi Aid/An i aaicticc 

PNS DILAWAR LOGISTICS 


c 1 1 1 n n a a d n td aimima 

SHIPBOARD TRAINING 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


D m n nn A \M A D 
PND DILAWAK 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


fl 

u 


AIT ACI nAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A VAI A D 

PAMS IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI nAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LANIrLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID TADIA 

PAMS IAN NAVAL bnIP IAKIU, 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


") CUIDDAAD n TD AIMIMA 

I SHIrrjUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A \M A D /n D C 

PNS DILAWAK/UPS 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDnAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


fl 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDnADH TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D ID C A 1 1 1 ATIMA 

PNb DILAWAK/KtuULAI INb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


fl 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


niir mi AiA/An AncnATiAMC 
PNb UILAWAK UPbKAIIUNS 


cuinDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

OJT AFLOAT CON US - LANTFLT 


i ciiinnAAnr\TnAiMiMA 

1 SHIPBOARD TRAINING 


DAI/ICTAM MAWAI CLJin nil A 1A/ A n 

PAKISTAN NAVAL SHIP DILAWAR 


ciimnA a n n td a imima 

SHIPBOARD TRAINING 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LANIFLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


cuinDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


cuinDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


A f T ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 bHIPoUAKU IKAININb 


DMC nil AlA/An/IAITn 

PNb DILAWAK/W 1 K 


cumDAAnn td a imima 
bHIPoUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS- LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nn A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


fl 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID DAnAD 

PAMS IAN NAVAL SHIP BADAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


fl 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D /M A D 1 M C 

PNb DILAWAK/MAKINP. 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


fl 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPoUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKU IKAININb 


fl 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKD IKAININb 


dmc nn a id/ a n 
PNb DILAWAK 


cuinDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAADn TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


n m c nn a id/ a n 
PNb DILAWAK 


cuinDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 AFLUAI CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAADn TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


n m c nn a id/ a n 
PNb DILAWAK 


cumDAAnn td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS- LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAADn TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUin nil A 1AZ A D 

PAMS IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


cuinDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


ri 
u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAADn TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nn A IA/ a n 

PNb DILAWAK 


cuinDAAn n td a imima 
bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


ri 
u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


dmc nn a id/ a n 
PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS- LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID AUCAM 

PAMS IAN NAVAL SHIP AHbAN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC DAUAT 

PNb KAHA 1 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKU IKAININb 


DMC nil A \A( A D ADCD ATIAMC 

PNb UILAWAK UPtKAIIUNb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU IKAININb 


u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A 1A/ A D 

PAMS IAN NAVAL SHIP UILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKU 1 KAININb 


0 


niTAFinATrnMiic iamtfit 

UJIMTLUAI LUNUj-LMNITLI 


1 CWIPRnARnTRAIMIMf, 
1 jnlrDUAr\Ulr\HINII\b 


dmc nil AWAR 


CWIPRnARnTRAIMIMf, 


u 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS -LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 
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Student's Unit 


IIC 11 nllr- 

us units 




AIT II CI AIT milll If 1 AMTCI T 

UJ 1 Ar LUA 1 CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAADnTD AIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DAI/ICTAM hi AW A 1 C U in DAICUAUI 

PARISIAN NAVAL SHIP KAJSHAHI 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

SHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


n i t a c i nAT rriMiic i a mtc i t 
UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


D M C nil A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIM IMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT A LT 1 OAT PfiMI IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LAN 1 FLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPoUAKD IKAININb 


D M C All A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIM IMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT rrtMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


n m c mi a id/ a n 
PNb DILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


ait aci oat rnMiic i amtci t 
UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC DAUAnilD MADIMC CMAIMCCDIMA 

PNb BAHADUR MAKINb bNblNbbKINu 


CUIDDAAD n TD AIM IMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI nAT A AM 1 IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LANIrLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A HI A D /AD C 

PNb DILAWAK/UPb 


CUIDDAAD n TD AIM IMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT A A M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ IKAININb 


DMC i/ A D C A 7 

PNb K.AKSAZ 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC | AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ IKAININb 


DMC All A HI A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A HI A D 

PAMS IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

OJT AFLOAT CON US - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


n m r nil a in/ a n 

PNS DiLAWAR 


f uinnAAnri Tn aimima 

SHIPBOARD TRAINING 


0 


AIT ACI AAT A AM 1 IC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A HI A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT A AMI IC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC All AM/AD ADCDATIAM 

PNb DILAWAK UPtKAIlUN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 

u 


AIT ACI nAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC CUAUI AUAM 

PNb bHAHJ AHAN 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


u 


AIT ACI AAT A AM 1 IC 1 AMTCI T 

UJI ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LANIrLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC All AM/AD MADIMC C MT IMCCD IMP 

PNb DILAWAK MAKINt bNblNbbKINu 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A 1/1/ A D 

PAMS IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


DMC OCCUA1WAD 

PNS PtSHAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AA M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A VAI A D 

PAMS IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID IADAI 

PAMS IAN NAVAL SHIP IU.BAL 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


") CUIDDAADnTDAIMIMA 

I SHIrrjUAKLJ IKAININb 


DMC All A HI A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC All A A D ADCDATIAMC 

PNb DILAWAK UPbKAIIUNb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAADnTD AIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ 1 KAININb 


nAI/ICTAM MAWAI CUin Clll A 1AZ A n 

PAMS IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

OJT AFLOAT CON US - LANTFLT 


i ciiinnAAnr\TnAiMiMA 

1 SHIPBOARD TRAINING 


nMC UAir\cn/MC 

PNS HAIDER/ME 


c i_i i n d A a n n Tn a imima 

SHIPBOARD TRAINING 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS-LANIFLI 


1 CUinDAADnTD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


nMC nn a in/ a n 
PNb DILAWAK 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LANIFLI 


1 CUinDAADnTD AIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


nMC nn a hi a n 
PNb DILAWAK 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID MIIMCIC 

PAMblAN NAVAL bHIP MUNblF 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


nMC nn AU/An/nnc 
PNS DILAWAK/UPS 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 bHIPoUAKD IKAININb 


nMC nn a u/ a n 
PNS DtLAWAK 


cuinDAAnn Tn a imima 
bHIPoUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS- LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A HI A D 

PAMb IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


D m n nn A \M A D 
PND DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPoUAKD IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAADnTD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


nAI/ICTAM MAWAI CUin nil A 1/1/ a n 

PAMS IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


nAI/ICTAM MAWAI CUin UAinCD 

PAMS IAN NAVAL SHIP HAIUbK 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 AFLUAI CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAAnnTn AIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


nMC nil A 1(1/ A n AnCDATIAM 

PNS DILAWAK UPEKAIIUN 


cuinDAAnn Tn a imima 
bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS- LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC 1 A 1 1 U A D /M C 

PNb J AUHAK/Mt 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAnnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


nMC nn a u/ a n 
PNb DILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT An M IIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nn A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUinDAADnTD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


nAI/ICTAM IIAUV 

PAMb 1 AN NAVY 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


nMC nn a u/ a n 
PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS- LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nn A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A \M A D /M C 

PAMS IAN NAVAL SHIP DILAWAK/Mb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil AlA/AD/MADIMC 

PNb DILAWAK/MAKINb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC All A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A HI A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADnTDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A W A D Hi C 

PAMS IAN NAVAL SHIP DILAWAK/mt 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


filT API DAT TDM IIC. IAMTFIT 
UJIMTLUAI LUNUj-LMNITLI 


1 CUIPRDARnTRAIMIMr, 
1 jnlrDUAr\Ulr\HINII\b 


dmc nil a WAR 


C.UIPRnARnTRAIMIMr, 
onlrDUAnLJ lr\HIINII\b 


u 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS -LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR OPERATIONS 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS D1LAWAR/DIVING 


SHIPBOARD TRAINING 


0 
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Student's Unit 


1 1 C II nllr- 

Ub units 




AIT II CI AIT milll If 1 AMTCI T 

UJ 1 Ar LUA 1 CUNUb- LA NIFLI 


1 CUinDAADn TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKU 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUin AATICU 

PAMb IAN NAVAL SHIP AAIISH 


CUIDDnAD n TD A IMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


n i t aci nAT a n m 1 1 c i a mtc i t 
UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


D M C nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT A LT 1 OAT PfiMI IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LAN 1 FLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bHIPoUAKD IKAININb 


D M C nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 
U 


AIT ACI nAT rrtMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUin nil A 1 A f A D 

PAMb IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


CUIDDAAD n TD A IMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT A LT 1 OAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A \M A D SM A D 1 M C 

PNb DILAWAK/MAKINb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI DAT A AMI IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIM IMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT mm IC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT A AM 1 IC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIroUAKLJ IKAININb 


DMC nil A 1A( A D IASCDAM CMAIMCCDIMA 

PNb DILAWAK WbPUN bNCINbbKINb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT rnM MC | AMTCI t 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIrrjUAKLJ IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A VAI A D 

PAMb IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT m M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPbUAKU IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


ait aci aat rnm ir i amtci t 

OJT AFLOAT CON US - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


n a i/ipta m mawai ciim mi a \hi a n 

PAKISTAN NAVAL SHIP DILAWAR 


niinnntnn Tn aimima 

SHIPBOARD TRAINING 


0 


AIT ACI AAT m M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIroUAKLJ 1 KAININb 


D m n mi A IAS A D 

PND DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI nAT rnM MC 1 AMTCI t 
UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT A AMI IC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAADH TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


u 


AIT ACI nAT rn MIIC 1 AMTCI t 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI nAT rn MIIC 1 AMTCI t 

UJ 1 ArLUAl CUNUb - LANIrLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A \M A D /IAS C A D n M 

PNb DILAWAK/WP-APUN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


ait aci nAT rn MIIC 1 AMTCI t 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIroUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


ait aci aat rn MIIC 1 AMTCIT 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIroUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


ait aci nAT rn MIIC 1 AMTCI t 
UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKD IKAININb 


U 


ait aci nAT rn MIIC 1 AMTCI t 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIroUAKLJ 1 KAININb 


d m n mi a ias a d sn D c 
PND DILAWAK/UPb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


ait aci aat rn MIIC 1 AMTCI t 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 SHIroUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


ait aci nAT rn MIIC 1 AMTCI t 
UJ 1 ArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAADH TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT mm IC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUinDAADn TDAIMIMA 

1 SHIroUAKLJ 1 KAININb 


DMC nil A IA SAD SA DC 

PNb DILAWAK/UPb 


CUIDDAAD n TD A IMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

OJT AFLOAT CON US - LANTFLT 


i ciiinnAAnr\TnAiMiMA 

1 SHIPBOARD TRAINING 


DMC All AH/An 

PNb DILAWAR 


f um on a d r\ Tn a imima 

SHIPBOARD TRAINING 


0 


ait aci aat rn MIIC 1 AMTCI t 
UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC AATICU 

PNb AA 1 ISn 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT m M 1 1 C 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS-LANIFLI 


1 CUinDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A IAS A D 

PNb DILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT mm IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LANIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 SHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUinDAAD n TD A IMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT m MIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 
U 


A f T ACI AAT m MIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A IAS A D 

PAMb IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT mm IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LANIFLI 


1 CUinDAAnn TDAIMIMA 

1 bHIPoUAKD IKAININb 


D m n nn A IAS A D 

PND DILAWAK 


cumDAAnn Tn a imima 
bHIPoUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil AVAIAD ADCDATIAM 

PNb DILAWAK UPtKAIlUN 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT m MIIC 1 AMTCI T 
UJIArLUAl L U N U b - LANIrLI 


1 CUIDRn/lDn TDAIMIMA 
1 bmrOUAKU IKAININb 


D m n nn A VA/ A D 
rNU UILAVVAK 


cuiDon/ion td aimima 

bHIrDUAKU IKAININb 


u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDn AD n TD AIMIMI* 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil AVAiAD/ADC 

PNb DILAWAK/UPb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKLJ IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCIT 

UJIArLUAl CUNUb - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bHIPoUAKD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPoUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil AlASADSADC 

PNb DILAWAK/UPb 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nn A IAS A D 

PNb DILAWAK 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 AFLUAI CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUin nil AVAIAD 

PAMb IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


cumDAAnn Tn a imima 
bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC D C C U A \M A D JM C 

PNb PtbHAWAK/Mb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


n 

u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


D M C nil A IAS A D 

PNb DILAWAK 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDnADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID UAinCD 

PAMb IAN NAVAL bHIP HAIDbK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAADn TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A IAS A D ADCDATIAMC 

PNb DILAWAK UPbKAIIUNb 


cumDAAn n Tn a imima 
bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TDAIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A IAS A D 

PAMb IAN NAVAL bHIP DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC A V D A HA A A / C 

PNb AK,KAM/Wb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl CUNUS- LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A VAI A D ADCD ATIAMC 

PNb DILAWAK UPbKAIIUNb 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 AFLUAI CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A VAI A D 

PAMb IAN NAVAL bHIP DILAWAK 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD IKAININb 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A 1 A f A D 

PAMb IAN NAVAL SHIP DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCIT 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCIT 

UJ 1 ArLUAl CUNUS - LA NIFLI 


1 CUIDDAAD n TD AIMIMA 

1 bHIPBUAKD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBUAKD 1 KAININb 


0 


fi.IT API DAT m MIIC, IAMTFIT 
UJIMTLUAI LUNUj-LMNITLI 


1 CWIPRnARnTRAIMIMf, 
1 jnlrDUAnU IKAININb 


DMC nil A \A/ A D 


CUIPRDARnTRAIMIMr, 
jnlrDUAnLJ IKHINIIMb 


u 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS -LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS DILAWAR 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 SHIPBOARD TRAINING 


PNS HAIDER/WE 


SHIPBOARD TRAINING 


0 
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Location 


Student's Unit 


IIC II nllr- 

us units 




AIT II CI AIT milll IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUS - LAN 1 rLI 




CUinDAAn n TD A IMIMA 

SHIPBUARD 1 RAINING 


n m c nil a in/ a n 
PNS DILAWAK 


cuinDAAn n to a imima 
SHIPBOARD 1 RAININb 


0 


A 1 T ACI OAT AAMIIC 1 AM TCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUS - LA Nl rLI 


1 


CUIDDAAD n TD AIM IMA 

SHIPdUARD 1 RAINING 


D m c nn A \M A D 
PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBOAKD IKAININb 


U 


AIT ACI OAT AAMIIC 1 AM TCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUS - LANIrLI 


1 


CUIDDAAD n TD AIM IMA 

SHIPBUARD IKAINING 


DMC 7ACAD 

PNS ZArAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBOAKD IKAININb 


n 
U 


AIT ACI AAT rrtMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUS - LA Nl rLI 


1 


CUinDAAn n TO A IMIMA 

SHIPBUARD 1 KAININb 


n m c nn a in/ a n 
PNS DILAWAK 


cuinDAAn n to a imima 
SHIPBOARD 1 RAININb 


0 


ait ACI OAT rflMIIC 1 AM TCI T 

UJIArLUAl LUNUS - LA Nl rLI 




CUIDDAAD n TD AIM IMA 

SHIPBUARD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBOAKD IKAININb 


U 


AIT ACI DAT A AMI IC 1 AM TCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUS - LANIrLI 


1 


CUIDDAAD n TD AIM IMA 

SHIPBUARD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBOAKD IKAININb 


U 


AIT ACI HAT AAMIIC 1 AM TCI T 

UJIArLUAl LUNUS - LA Nl rLI 


1 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUARD 1 KAININb 


DMC nil AlA/AD MADIMC CMAIMCCDIMA 

PNS DILAWAK MARINt ENGINEERING 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBOARD 1 RAININb 


0 


AIT ACI A A T mMIIC 1 AMTCI t 

UJIArLUAl LUNUS - LA Nl rLI 


1 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUARD 1 KAININb 


DMC C U IC A 

PNS SHIrA 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBOARD 1 RAININb 


0 


AIT ACI AAT PA M MC | AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUS - LA Nl rLI 


1 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUARD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DiLAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBOARD 1 RAININb 


0 


AIT ACI A A T PA M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUS - LA Nl rLI 


1 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUARD 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAWAI CUID nil A VA/ A D 

PAKIS IAN NAVAL SHIP DILAWAR 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBOARD 1 RAININb 


0 


AIT ACI AAT A A III 1 IC 1 AMTCI T 

OJT AFLOAT C0NU5 - LANTFLT 


1 


f uinnAAnn m aimima 

SHIPBOARD TRAINING 


n m r nn a in/ a n 

PNS DILAWAR 


f uinnAAnri m aimima 

SHIPBOARD TRAINING 


0 


AIT ACI AAT PA M IIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUS - LA Nl rLI 


1 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUARD 1 KAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DiLAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBOARD 1 RAINING 


0 


AIT ACI AAT A AMI IC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUS - LA Nl rLI 




CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUARD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNS DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBOAKD IKAINING 


n 

u 


AIT ACI AAT A AM 1 IC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUS - LANIrLI 


: 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

SHIPBUARD IKAININb 


DMC nn A \M A D 
PNS DILAWAK 


CUIDDAADn TD AIMIMA 

bHIPBOAKD IKAINING 


u 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUS - LA Nl rLI 




CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUARD IKAININb 


DMC ntl A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBOAKD IKAINING 


U 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJ 1 ArLUAl LUNUS - LANIrLI 




CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUARD IKAININb 


DMC nil A \M A D 

PNb DILAWAK 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

bHIPBOAKD IKAINING 


U 


OJT AFLOAT CONUS - LANTFLT 


1 


SHIPBOARD TRAINING 


PAKISTAN NAVAL SHIP KARSAZ 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


AIT ACI AAT AAMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUS - LA Nl rLI 




CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBUARD 1 KAININb 


DAI/ICTAM MAV/AI CUID V A D C A 7 

PAKIS IAN NAVAL SHIP KARSAZ 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBOARD 1 RAINING 


0 


OJT AFLOAT CONUS -LANTFLT 




SHIPBOARD TRAINING 


PAKISTAN NAVAL SHIP KARSAZ 


SHIPBOARD TRAINING 


0 


niT ACI HAT PClMIIC 1 AMTCI T 

UJIArLUAl LUNUb-LANIrLI 




CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBOARD 1 KAININb 


DAL'ICTAM MAWAI CUID V A D C A 7 

PAKIb IAN NAVAL bHIH KAKbAZ 


CUIDDAAD n TD AIMIMA 

SHIPBOARD 1 RAINING 


0 


SONAR AN/SQS-56 MT 




CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE WARFARE TRAINING 

rCMTCD 

Lt N 1 1 K 


PNS HAIDER WE 


CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE 

\A( A □ C A D C T □ A IMIMA ACMTCD 

WAKrAKt 1 KAININb LtN 1 1 K 


13700 


SONAR AN/SQS-56 MT 




CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE WARFARE TRAINING 
CENTER 


PNS DILAWAR WE 


CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE 

IA/AnCAnC TnAIMIMA ACMTCn 

WARFARE TRAINING CENTER 


13700 


SONAR AN/SQS-56 MT 




CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE WARFARE TRAINING 
CE NTE R 


PNS DILAWAR 


CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE 

lA/ADCAnC TD AIMIMA ACMTCn 

WAKrARt 1 RAINING LtN 1 ER 


13700 


SONAR AN/SQS-56 MT 




CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE WARFARE TRAINING 
CE NTE R 


PNS DILAWAR 


CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE 

IAZ A n C A n C TnAIMIMA ACMTCn 

WAKrARt 1 RAINING LtN 1 tR 


13700 


SONAR AN/SQS-56 MT 


! 


CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE WARFARE TRAINING 
CENTER 


PNS HAIDER WE 


CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE 

IA/AnCAnC TnAIMIMA ACMTCn 

WARFARE TRAINING CENTER 


13700 


SONAR AN/SQS-56 MT 


1 


CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE WARFARE TRAINING 
CENTER 


PNS DILAWAR WE 


CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE 
WARFARE TRAINING CENTER 


13700 


SONAR AN/SQS-56 MT 




CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE WARFARE TRAINING 
CENTER 


PNS DILAWAR/WEAPON 


CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE 
WARFARE TRAINING CENTER 


13700 


SONAR AN/SQS-56 MT 




CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE WARFARE TRAINING 
CENTER 


PNS DILAWAR/WEAPON 


CSCS FLEET ANTI-SUBMARINE 
WARFARE TRAINING CENTER 


13700 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


484 








$433,440 



FMS - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 



FSXXIIERWAVR (COMM CORE) ALL 


1 


AVIATION SCHOOL 


10 ARMY AVIATION LIGHT COMPOSITE 
SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163432 


FSXXIIERWAVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


7 ARMY AVIATION SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163432 


FSXXIIERWAVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


ARMY AVIATION DIRECTORATE GHQ 


AVIATION SCHOOL 


163432 


FSXXI IERW AVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


ARMY AVIATION DIRECTORATE GHQ 


AVIATION SCHOOL 


163432 


FSXXIIERWAVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


7 ARMY AVIATION SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163432 


FSXXI IERW AVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


10 ARMY AVIATION LIGHT COMPOSITE 
SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163432 


FSXXIIERWAVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


11 ARMY AVIATION SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163606 


FSXXI IERW AVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


ARMY AVIATION SCHOOL, GURJ ANWALA 


AVIATION SCHOOL 


163606 


FSXXI IERW AVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


NO. 9ARMY AVIATION SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163606 


FSXXIIERWAVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


NO. 9 ARMY AVIATION SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163606 


FSXXIIERWAVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


NO. 9 ARMY AVIATION SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163606 


FSXXI IERW AVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


11 ARMY AVIATION SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163606 


FSXXIIERWAVR (COMM CORE) ALL 




AVIATION SCHOOL 


ARMY AVIATION SCHOOL, GURJANWALA 


AVIATION SCHOOL 


163606 
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Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 


FSXX1 IERW AVR (CO MM CORE) ALL 


1 


AVIATION SCHOOL 


NO. 9 ARMY AVIATION SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163606 


FSXXI IERW AVR (COMM CORE) ALL 


1 


AVIATION SCHOOL 


NO. 7 ARMY AVIATION COMOISITE 
SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163606 


FSXXI IERW AVR (COMM CORE) ALL 


1 


AVIATION SCHOOL 


NO. 7ARMY AVIATION COMOISITE 
SQUADRON 


AVIATION SCHOOL 


163606 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


16 








$2,616,652 


IMET-1 - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 












699 SPECIAL OPERATIONS -MS 




MONTEREY, CA 


PAKISTAN NAVY SHIP IQBAL, KARACHI 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


122497 


699 SPECIAL OPERATIONS -MS 




MONTEREY, CA 


PAKISTAN NAVY SHIP IQBAL, KARACHI 


NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 


122497 


819 SUPPLY CHAIN MGMT - MS 




MONTEREY, CA 


NAVAL HEADQUARTERS ISLAMABAD 


mav/ai d n c T(~ d a n 1 1 a te crurim 
NAVAL rUbluKAUUAIt bLHUUL 

MONTEREY CA 


117729 


819 SUPPLY CHAIN MGMT - MS 




MONTEREY, CA 


NAVAL HEADQUARTERS ISLAMABAD 


ma\/ai DncTf~DAniiATC crunm 
NAVAL rUbluKAUUAIt bLHUUL 

MONTEREY CA 


117729 


ADVANCED MILITARY STUDIES 




COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


HQ 55 BRIGADE 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


48837 


ADVANCED MILITARY STUDIES 




COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


ARMOUREDCORPS 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


48837 


An\/AMrcn mm itadv CTiiniEC 

AUVAIMLtUmlLMAKT jIUUIlj 




r n m m a m n r c c m c d a i c t a e e mi i crc 
LUmmAIMU oi utNtKAL j 1 Arr LULLtut 


U(~\ R D IP A n E 
rlU, jj DKIuAUt 


r n m m a m n r temedai ctaee mi i ete 

M 1*1 AN U CxutlMtKALDlArr LULLtut 




ADVANCED MILITARY STUDIES 




COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


ARMOUREDCORPS 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


48837 


aid rnMn a c t a e e mi i crc 

AlKLUMU&jlArr LULLtut 




M A VIA/ El 1 APR A 1 
MAAWtLL Ard, AL 




M A VIA/ Tl 1 A E R A 1 
MAAWtLL Ard, AL 


4/ojo 


AIR C0MD& STAFF COLLEGE 




MAXWELL AFB.AL 


25 SQUADRON MINHAS KAMRA 


MAXWELL AFB.AL 


47658 


AIR WAR COLLEGE 




MAXWELL AFB,AL 


PLANS SUB BRANCH, AIR 
HEADQUARTERS ISLAMABAD 


MAXWELL AFB, AL 


38464 


AIR WAR COLLEGE 




MAXWELL AFB.AL 


PLANS SUB BRANCH, AIR 
HEADQUARTERS ISLAMABAD 


MAXWELL AFB.AL 


38464 


AIRCRAFT MAINTENANCE OFF 




SHEPPARD AFB, TX 


EMPIMEEDIMP WIMP DAE RACE 
L IM b 1 IM 1 1 K MM u W MM b rAr DAjt 

CHAKALA 


SHEPPARD AFB, TX 


10394 


AIRCRAFT MAINTENANCE OFF 




SHEPPARD AFB.TX 


FMPIMFFRIMP WIMP. DAE RACE 
t Nu IN 1 1 ftllMu VVMMU rAr DAjt 

CHAKALA 


SHEPPARD AFB, TX 


10394 


AIRCRAFT MAINTENANCE OFF 




SHEPPARD AFB, TX 


DIRECTORATE OF QUALITY CONTROL 


SHEPPARD AFB, TX 


10318 


AIRCRAFT MAINTENANCE OFF 




SHEPPARD AFB, TX 


DIRECTORATE OF QUALITY CONTROL 


SHEPPARD AFB, TX 


10318 


ANIMALCARE SPECIALIST 




ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER & SCHOOL 


RVANDFC 


ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER 
Si SCHOOL 


13701 


ANIMALCARE SPECIALIST 




ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER &SCHOOL 


RVAND FC 


ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER 
& SCHOOL 


13701 


ARMY WAR COLLEGE (RESIDENT COURSE) 




ARMY WAR COLLEGE 


MILITARY OPERATIONS DIRECTORATE, 
GENERAL HEADQUARTERS 


ARMY WAR COLLEGE 


61730 


ARMY WAR COLLEGE (RESIDENT COURSE) 




ARMY WAR COLLEGE 


GENERAL HEADQUARTERS, 
RAWALPINDI 


ARMY WAR COLLEGE 


61730 


ARMY WAR COLLEGE (RESIDENT COURSE) 




ARMY WAR COLLEGE 


GENERALHEADQUARTERS, 
RAWALPINDI 


ARMY WAR COLLEGE 


61730 


ARMY WAR COLLEGE (RESIDENT COURSE) 




ARMY WAR COLLEGE 


MILITARY OPERATIONS DIRECTORATE, 
GENERALHEADQUARTERS 


ARMY WAR COLLEGE 


61730 


BASIC OFFICER COURSE USMC 




COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICO VA 


PNS QASIM, MANORA, KARACHI 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICO VA 


23253 


BASIC OFFICER COURSE USMC 




COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICO VA 


PNS QASIM, MANORA, KARACHI 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICO VA 


23253 


CBRN BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




CHEMICALSCHOOL 


BALOCH REGMENT INFANTRY 


CHEMICALSCHOOL 


10748 


CBRN BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




CHEMICALSCHOOL 


25 BALOCH REGT/ INFANTRY 


CHEMICALSCHOOL 


10748 


CBRN BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




CHEMICALSCHOOL 


BALOCH REGMENT INFANTRY 


CHEMICALSCHOOL 


10748 


CBRN BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




CHEMICALSCHOOL 


25 BALOCH REGT/ INFANTRY 


CHEMICALSCHOOL 


10748 


CBRN BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




CHEMICALSCHOOL 


INFANTRY BATTALION 


CHEMICALSCHOOL 


10888 


CBRN BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 




CHEMICALSCHOOL 


INFANTRY BATTALION 


CHEMICALSCHOOL 


10888 
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Course Title 

CBRN CAPTAINS CAREER 
CBRN CAPTAINS CAREER 
CBRN CAPTAINS CAREER 
CBRN CAPTAINS CAREER 

COMMAND & STAFF COLLUSMC 
COMMAND Si STAFF COLLUSMC 
EXPEDITIONARY WARFARE SCHOOL 

EXPEDITIONARY WARFARE SCHOOL 

FIELD ARTILLERY CAPTAINS CAREER 
FIELD ARTILLERY CAPTAINS CAREER 
FIELD ARTILLERY CAPTAINS CAREER 
FIELD ARTILLERY CAPTAINS CAREER 

ICAF 
ICAF 

INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT 

INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT 

INTERMEDIATE LEVEL EDUC 

INTERMEDIATE LEVEL EDUC 

INTERNATIONAL OFF INTEL CAPTAINS CAREER 
INTERNATIONAL OFF INTEL CAPTAINS CAREER 
INTERNATIONAL OFF INTEL CAPTAINS CAREER 
INTERNATIONAL OFF INTEL CAPTAINS CAREER 
INTL DEFENSE MGT COURSE 

INTL DEFENSE MGT COURSE 

INTL DEFENSE MGT COURSE 

INTL DEFENSE MGT COURSE 

INTL DEFENSE MGT COURSE 

INTL DEFENSE MGT COURSE 

INTL INFO WARFARE -MS 

INTL INFO WARFARE - MS 

INTL INFO WARFARE - MS 

INTL INFO WARFARE -MS 

INTL INTELL OFFICER 



Location 

CHEMICALSCHOOL 
CHEMICALSCHOOL 
CHEMICALSCHOOL 
CHEMICALSCHOOL 
COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICOVA 

COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICOVA 

COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 
QUANTICOVA 

COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 

QUANTICOVA 

FIELD ARTILLERY SCHOOL 

FIELD ARTILLERY SCHOOL 

FIELD ARTILLERY SCHOOL 

FIELD ARTILLERY SCHOOL 

INDUSTRIAL COLLEGE OF THE ARMED FORCES 
INDUSTRIAL COLLEGE OF THE ARMED FORCES 
SIGNAL SCHOOL 
SIGNAL SCHOOL 

COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 

COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 

INTELLIGENCE SCHOOL 
INTELLIGENCE SCHOOL 
INTELLIGENCE SCHOOL 
INTELLIGENCE SCHOOL 
MONTEREY, CA 

MONTEREY, CA 

MONTEREY, CA 

MONTEREY, CA 

MONTEREY, CA 

MONTEREY, CA 

MONTEREY, CA 

MONTEREY, CA 

MONTEREY, CA 

MONTEREY, CA 

GOODFELLOW, TX 
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Student's Unit 
ARTILLERY 
ARMOUR 
ARMOUR 
ARTILLERY 

PAKISTAN NAVAL SHIP QASIM 
PAKISTAN NAVAL SHIP QASIM 
PNS QASIM/AIR DEFENSE BATTALION 

PNS QASIM/AIR DEFENSE BATTALION 

2 AZAD KASHMIR ARTILLERY 
ARTILLERY, PAKISTAN ARMY 
2AZAD KASHMIR ARTILLERY 
ARTILLERY, PAKISTAN ARMY 

AIR HEADQUATERS ISLAMABAD 

AIR HEADQUATERS ISLAMABAD 

INFORMATION TECHNOLOGY CENTER, 
AIR HQ PESHAWAR 

INFORMATION TECHNOLOGY CENTER, 
AIR HQ PESHAWAR 
GENERAL HEADQUARTERS, 
RAWALPINDI 

GENERAL HEADQUARTERS, 
RAWALPINDI 

MILITARY INTELLIGENCE/GENERAL 

HEADQUARTERS 

HQ 304 SURVEY SECTION 

MILITARY INTELLIGENCE/GENERAL 

HEADQUARTERS 

HQ 304 SURVEY SECTION 

PAKISTAN NAVY TACTICAL SCHOOL, 

KARACHI 

PERSONNEL BRANCH, NHQ 

PNS PESHAWAR (CENTRAL INVENTORY 
CONTROL POINT) 

PERSONNEL BRANCH, NHQ 

PNS PESHAWAR (CENTRAL INVENTORY 
CONTROL POINT) 

PAKISTAN NAVY TACTICAL SCHOOL, 
KARACHI 

PAKISTAN NAVAL SHIP, IQBAL 
PAKISTAN NAVAL SHIP, IQBAL 
INFANTRY BATTALION, PAKISTAN ARMY 

INFANTRY BATTALION, PAKISTAN ARMY 

DIRECTORATE GENERALAIR 
INTELLIGNCE 



US Units 
CHEMICALSCHOOL 
CHEMICALSCHOOL 
CHEMICALSCHOOL 
CHEMICALSCHOOL 
COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICOVA 
COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICOVA 
COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICOVA 
COMMANDING GENERAL, EDUCATION 
COMMAND QUANTICOVA 
FIELD ARTILLERY SCHOOL 
FIELD ARTILLERY SCHOOL 
FIELD ARTILLERY SCHOOL 
FIELD ARTILLERY SCHOOL 
INDUSTRIAL COLLEGE OF THE ARMED 
FORCES 

INDUSTRIAL COLLEGE OF THE ARMED 
FORCES 

SIGNALSCHOOL 
SIGNAL SCHOOL 

COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 

COMMAND &GENERAL STAFF COLLEGE 

INTELLIGENCE SCHOOL 

INTELLIGENCE SCHOOL 

INTELLIGENCE SCHOOL 

INTELLIGENCE SCHOOL 
DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT 
INSTITUTE NPS MONTEREY CA 
DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT 
INSTITUTE NPS MONTEREY CA 
DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT 
INSTITUTE NPS MONTEREY CA 
DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT 
INSTITUTE NPS MONTEREY CA 
DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT 
INSTITUTE NPS MONTEREY CA 
DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT 
INSTITUTE NPS MONTEREY CA 
NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 

NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 

NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 

NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 
MONTEREY CA 

GOODFELLOW, TX 



Total Cost 

15384 

15384 

15384 

15384 

71974 
71974 
53272 

53272 

21865 
21865 
21865 
21865 

104670 

104670 

13329 

13329 

53166 

53166 

19320 
19320 
19320 
19320 
26691 

27580 

26691 

27580 

26691 

26691 

159926 

159926 

160239 

160239 

10587 
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INTL INTELL OFFICER 


1 


rnAncc i run/ tv 
bUUUr b LLUW, 1 a 


MA C in C 1 1 A UT a in CAnrc 

NU.DDzrLlbnl AlKrUKLb 


rnAnCC 1 AH/ TV 

bUUUr b LLUW, I X 


10879 




IMTI IMTC ii ac c ir C D 
IN! L IN 1 b LL UrMLbK 




rnnncci i a\ai tv 
bUUUrbLLUW, 1 A 


ma cct ci irm aid cnDrc 
NU.jjzrLlbnl AlKrUKLb 


AAAnCC 1 I AIM TV 

bUUUrbLLUW, 1 A 


1 nQ"?n 




INTL INTELL OFFICER 


1 


G00DFELL0W, TX 


DIRECTORATE GENERALAIR 

imtc i i iriirrj 
IN 1 bLLIbNLb 


G00DFELL0W, TX 


10587 




JT/COMB WARFIGHT 




COMMANDANT] OINT FORCES STAFF COLLEGE 


MILITARY OPERATIONS DIRECTORATE, 


COMMANDANT j OINT FORCES STAFF 


16502 






M AD C A 1 V W A 

NUKrULK, VA 


run 
Gny 


aai i crc madcai v wa 
LULLbbb NUKrULK, VA 




J T/COMB WARFIGHT 




COMMANDANTJ OINT FORCES STAFF COLLEGE 

M A D C A 1 \s \i f, 

NUKrULK VA 


MILITARY OPERATIONS DIRECTORATE, 
GHQ 


COMMANDANTJ OINT FORCES STAFF 

rm i crc madcai v \i a 
LULLbbb NUKrULKVA 


16502 




MARINE CORPS WAR COLLEGE (MCWAR) 


1 


rAM MAMniMr ACMCDAI CHI irATinM AAMMAMA 

LUMMANUINb bbNb KAL, bUULA 1 IUN LUM MANU 

A 1 1 A MTI A A \l A 

QUAN 1 ILL* VA 


SPECIAL SERVICES BRIGADE 


AAM MAMniMA ACMCDAI C A 1 1 A A TIA M 

LUMMANUINb bbNb KAL, bUULA 1 IUN 

r A M M A M n A 1 1 A MTI A A \/A 

LUMMANU UUANI ILU VA 


108930 




MARINE CORPS WAR COLLEGE (MCWAR) 


1 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION COMMAND 

n 1 1 a MTirn w a 
yUAN 1 ILL* VA 


SPECIAL SERVICES BRIGADE 


COMMANDING GENERAL, EDUCATION 

PA M M A Kl n A 1 1 A MTI A A \/A 

LUMMANU UUANIILU VA 


108930 




MILITARY POLICE CAPTAINS CAREER 


1 


MILITARY POLICE SCHOOL 


36 MILITARY POLICE 


MILITARY POLICE SCHOOL 


15021 




Mil ITADV DOI IA C A A DT A IM C fADCCD 

MILI 1 AKY rULILb LArlAINb LAKbbK 


1 


mii itadv Dm ire crunni 
NILIIAKl rULILb dLHUUL 


7JC; MM ITADV Dm IPC 

jO m ILI 1 AK T rULILb 


Mil ITADV DAI IPC C A U A A 1 

NILIIAKl rULILb dLHUUL 






NAVAL COMMAND COLLEGE 


1 


NAVAL COMMAND COLLEGE NEWPORT Rl 


Dl AMC HID C ATA D ATC lh\ AW A 1 

rLANb UIKbL 1 UKA 1 b/NAVAL 

UCAnnilADTCDC ICI A liJI A D a n 

HbAUUUAKIbKD IbLAmAoAU 


MA\/AI r A M U A M n AAI 1 CAC M C \A( D A D T 

NAVAL LU|v||v|ANU LULLbbb NbWrUKI 

D 1 

Kl 


109861 




NAVAL COMMAND COLLEGE 


1 


NAVAL COMMAND COLLEGE NEWPORT Rl 


Dl AMC A ID C AT A D ATC /MAWAI 

KLANb UIKbL 1 UKA 1 b/NAVAL 

UCAAAIIADTCDC ICI AM ADAH 

HbAUyUAK 1 bKb IbLAMAoAU 


MAWAI AAMMAMn A A 1 1 CAC MCIA/DADT 

NAVAL LUMMANU LULLbbb NbWPUKI 
Rl 


109861 




mawai ctaccaai in MnMTU 
NAVAL b 1 Arr LUL - 1U mUNI H 


1 


MAWAI CTACC mi 1 CfC MCIA/DADT Dl 

NAVALznArr LULLbbb NbWrUKI Kl 


DA/ICTAM MA\/AI CUID ADAA7C 

rAMi) IAN NAVAL brllr ArJUUZb 


MAWAI CTACC A A 1 1 CAC MCIA/DADT Dl 

NAVAL blArr LULLbbb NbWrUKI Kl 


1U2J05 




M A V/ A 1 CTATC Till Ifl M n MTU 

NAVAL b lArr LUL - 1U MUN 1 H 


1 


ma\/ai ctacc A ai i cac mcia/dadt di 
NAVAL blArr LULLbbb NbWrUK 1 Kl 


DA/ICTAM MAWAI CUID ADnn7C 

PAKIb IAN NAVAL b n IP ABUUZt 


MA\/AI CTACC AAI 1 CAC MCIA/DADT Dl 

NAVAL blArr LULLbbb NbWrUKI Kl 


102io5 




MU/r IMTCDMATinMAI C C 1 1 A IA/ C 

NWL INI bKNAI IUNAL rbLLUWb 




MATIAMAI 1A/AD fAI 1 CAC 

NA 1 IUNAL WAK LULLbbb 


fAMMAMnCD ^TC D D 1 A A A C 

LUMMANUbK JZD BKIbAUb 


MATIAMAI 1A/AD AAI 1 CAC 

NAIIUNALWAK LULLbbb 


106636 




NWC INTERNATIONAL FELLOWS 


\ 


NATIONAL WAR COLLEGE 


COMMANDER 325 BRIGADE 


NATIONAL WAR COLLEGE 


106636 




PA QUALIFICATION COURSE 


1 


DEFENSE INFORMATION SCHOOL 


HEADQUARTERS SOUTHERN COMMAND 


DEFENSE INFORMATION SCHOOL 


15072 




PA QUALIFICATION COURSE 


1 


DEFENSE INFORMATION SCHOOL 


HEADQUARTERS SOUTHERN COMMAND 


DEFENSE INFORMATION SCHOOL 


15072 




nrMAi A a n t a im c runccn 
blbNALLAPIAINb LAKbbK 


1 


blbNAL bLHUUL 


bIGNAL DAI IALIUN, PAKIS IAN ARMY 


CIAMAI CAUAAI 

blbNAL dLHUUL 


15381 




SIGNAL CAPTAINS CAREER 




SIGNAL SCHOOL 


SIGNAL BATTALION, PAKISTAN ARMY 


SIGNAL SCHOOL 


15381 




SPECIALIZED ENGLISH LANGUAGE TRAINING 




DLIELC, LACKLAND AFB TX 


GENERAL HEADQUARTERS, 
RAWALPINDI 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


5621 




rncriAi nrn c m a i icu i a m a i i a a c td mhimt 
brbLIALIZbU bNbLlbn LANbUAbb IKAININb 


1 


ni ic i a i Ari/i a m r\ a cd tv 
ULIbLL, LALKLANUArB IX 


MII ITADV CMAIMCCniMA C C n W IA C C 

M ILI 1 A K T b INblNb b KINb bbKVILbb 


HI ICIA 1 AAI/I AMA ACD TV 

ULIbLL, LALKLANUArB IX 


5621 




r nm a i nrn r m A i \c ii i a m A 1 1 a A it Tn a im imt 

SPECIALIZED ENGLISH LANGUAGE TRAINING 


1 


rii iri r* i a A i/ i a m r\ a r n tv 

DLIELC, LACKLAND AFB TX 


ma i nrnfAMMri r\rrn ataii p r m t n r 

NO.l PERSONNEL DESPATCH CENTRE 


rii iri r i aai/i ami~\ atd tv 

DLIELC, LACKLAND AFB TX 


5621 




SPECIALIZED ENGLISH LANGUAGE TRAINING 


1 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


rrnrnAl UCAhAIIAnTCnC 

bbNb KAL HbAUQUAKIbKb, 

D A \M A 1 □ 1 M n 1 

KAWALr INUI 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


5621 




SPECIALIZED ENGLISH LANGUAGE TRAINING 


1 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


DIVISION HEADQUARTERS 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


5621 




CDcriAi I7cn cur icu I a m r 1 1 a r c td a im im r 
brbLIALlZbU LNGLIbn LANGUAGE 1 RAINING 




ULIbLL, LALKLANUArB IX 


NU.l rbKiUNNbL UbbrAILH LbNI Kb 


niicir lAT/IAMRACDTV 

ULIbLL, LALKLANUArB IX 






SPECIALIZED ENGLISH LANGUAGE TRAINING 


j 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MILITARY ENGINEERING SERVICES 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


5621 




SPECIALIZED ENGLISH LANGUAGE TRAINING 




DLIELC, LACKLAND AFB TX 


DIVISION HEADQUARTERS 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


5621 




SWOS-INTL 


! 


SURFACE WARFARE OFFICERS SCHOOL COMMAND 

MCUfD f\ DT D 1 

NbWrUKI Kl 


PAKISTAN NAVY SHIP TARIQ 


SURFACE WARFARE OFFICERS SCHOOL 

mMMAMn MCUIDADT Dl 

LUMMANU NbWrUK 1 Kl 


20255 




SWOS-INTL 


! 


SURFACE WARFARE OFFICERS SCHOOL COMMAND 
NEWPORT Rl 


PAKISTAN NAVY SHIP TARIQ 


SURFACE WARFARE OFFICERS SCHOOL 
COMMAND NEWPORT Rl 


20255 




THEATER LOGISTICS STUDIES PROGRAM 




ARMY LOGISTICS MANAGEMENT COLLEGE 


BRIGADE HEADQUARTERS 


ARMY LOGISTICS MANAGEMENT 
COLLEGE 


20066 




THEATER LOGISTICS STUDIES PROGRAM 




ARMY LOGISTICS MANAGEMENT COLLEGE 


BRIGADE HEADQUARTERS 


ARMY LOGISTICS MANAGEMENT 
COLLEGE 


20066 




Fiscal Year 2010 Program Totals 


94 








$4,044,534 




Service Academies - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 




















US Units 


Total Cost 




USAF ACADEMY 


1 


USAFA, Colorado Springs, Colorado 


N/A 


N/A 


71854 




USAF ACADEMY 


1 


USAFA, Colorado Springs, Colorado 


N/A 


N/A 


71854 




Fiscal Year 2010 Program Totals 


2 








$143,708 
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Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 



ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC10-2 


3 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


43215 




ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-1 


3 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


45000 




ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-2 


3 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


22785 




COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT CC M 11-1 


3 


Asia-Pacific Center for Security S tudies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


32430 




COMPREHENSIVE SECURITY RESPONSES TO TERRORISM COURSE 11-1 


3 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


33846 




LEVERAGING SECURITY COOPERATION EDUCATION 


4 


Honolulu, Hawaii 


N/A 


APCSS 


25000 




TRANSNATIONAL SECURITY COOPERATION COURSE TSC11-1 


1 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


6050 




Fiscal Year 2011 Planned Totals 


20 








$208,326 






Pakistan Total 


636 








$9,129,240 




Sri Lanka 














CTFP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 












Course Title 




Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 




INTERMEDIATE LEVEL EDUC 




COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


INFANTRY 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


52793 




INTERMEDIATE LEVEL EDUC 




COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


INFANTRY 


COMMAND & GENERAL STAFF COLLEGE 


52793 




INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 




NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


REGIMENT 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


177485 




INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 




NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


EXECUTIVE 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


177485 




INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 




NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


REGIMENT 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


177485 




INTERNATIONAL COUNTERTERRORISM FELLOWS PROGRAM 




NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


EXECUTIVE 


NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY 


177485 




NAVAL STAFF COL -10 MONTH 




NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


EXECUTIVE OFFICER 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


112826 




NAVAL STAFF COL -10 MONTH 




NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


EXECUTIVE OFFICER 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


112826 




Fiscal Year 2010 Program Totals 


8 








$1,041,178 




DOHS/USCG - Fiscal Year 2010 Department of Homeland Security On-Going Training 












INTL MARITIME OFF 


1 


COGARD TRAINING CENTER YORKTOWN VA 


SRI LANKA NAVY 


COGARD TRAINING CENTER YORKTOWN 
VA 


15584 




INTL MARITIME OFF 


1 


COGARD TRAINING CENTER YORKTOWN VA 


SRI LANKA NAVY 


COGARD TRAINING CENTER YORKTOWN 
VA 


15584 




Fiscal Year 2010 Program Totals 


2 








$31,168 




FMS - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 














Course Tide 


Qty 


Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 




MET GPOI PEACE SUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


LOGISTICS 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




METGPOIPEACESUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




MET GPOI PEACE SUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


REGIMENT 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




MET GPOI PEACE SUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




METGPOIPEACESUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


REGIMENT 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




MET GPOI PEACE SUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




MET GPOI PEACE SUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




MET GPOI PEACE SUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




MET GPOI PEACE SUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


719543 




MET GPOI PEACE SUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




MET GPOI PEACE SUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


REGIMENT 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




MET GPOI PEACE SUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




MET GPOI PEACE SUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 




METGPOIPEACESUPPORTOPS 




SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA (IN COUNTRY TRAINING) 


0 
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Location 




Student's Unit 


IIC II nllr- 

Ub units 




Total Cost 


MblGrUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


Cm I A M 1/ A 

bKI LANKA 


1 M AAIIIITIIV TD AIMIUri 

IN LOUN 1 KY 1 KAINING) 


IIICAMTDV 

INrAN 1 KY 


CDI 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


IM AAIIMTIIV TD AIMIHAi 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


0 


HCTrDniDCArc CIIDDnDTADC 1 

MblGrUlrbALbbUrrUKIUrb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


1 M P A 1 1 MT D V TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN IKY 1 KAINING ) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 K Y 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


1 M P A 1 1 MT D V TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


U 


MCTrDniDCArc CIIDDnDTADC 1 

MblGrUlrbALbbUrrUKIUrb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LAIMKA 


1 M P A 1 1 MT D V TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 K Y 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


1 M P A i 1 MT D V TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN 1 KY I KAINING) 


n 
U 


MblGrUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


c n 1 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


1 M rAIIMTIlU TDAIMIlirl 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


IMC A MTD V 

INrAN 1 KY 


CDI 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


IM AAIIMTDVTDAIMIMA\ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


0 


MCTPDAIDCAPC CIIDDADT ADC 1 

MblGrUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


1 M P A 1 1 MT D V TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN IKY 1 KAINING ) 


1 AP ICTIPC 

LUG lb 1 ILb 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


1 M P A 1 1 MT D V TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN 1 KY I KAINING) 


U 


MCTfDniDCArC CIIDDADTADC 1 

MblGrUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN IKY I KAINING ) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 K T 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


U 


met rnni DCATC CIIDDADT ADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 AMI/A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD AIMIMA \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 KY 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD A 1 M 1 M A \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


0 


MET TDni DCATC CIIDDADT ADC 1 

MblGrUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 AMI/A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD AIMIMA \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


A n M IM 

AUMIIM 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD A 1 M 1 M A \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


0 


MET rDfll nc ATE CIIDDADT ADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 AMI/A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD AIMIMA \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


1 AP ICTIPC 

LUGIb 1 ILb 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD A 1 M 1 M A \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


0 


MCTTDniDCArC CIIDDADTADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 AMI/A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


D C P IM C MT 

K b G 1 M b N 1 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TDAIMIMP\ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


0 


MirTAnAinrjiArriinnAnTrinr i 

MET GPOI PEACE SUPPORT OPS 1 


r n i i ami/a 

SRI LANKA 


im rniuiTnv m a i m i m a \ 

IN COUNTRY TRAINING) 


i at irTirr 

LOGISTICS 


CDI 1 AMI/A 

SRI LANKA 


im rniuiTnv Tn a i m i m a \ 

IN COUNTRY TRAINING) 


0 


MCT TDAI DCATC CIIDDADT ADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 AMI/A 

SKI LANKA 


IM A A 1 1 MT D V TD AIMIMA \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


D C C IM C MT 

KbGIMbN 1 


CDI 1 A M V A 

SKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD A 1 M 1 M A \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


0 


MCTPDAIDCAPC CIIDDADTADC 1 

MblGrUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM A Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


D E p IM C MT 

KbGIMbN 1 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


n 

u 


MCTTDniDCArC CIIDDADTADC 1 

MblGrUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM A A 1 1 MT D V TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN 1 KY I KAINING ) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 K Y 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY I KAINING ) 


u 


MCTrDAIDCAAC CIIDDADTADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


D E P IM E MT 

KbGIMbN 1 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


u 


MCTADAIDCATC CIIDDADTADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


IMC A MTD V 

INrAN 1 K Y 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


U 


MET r D Al DC AAC CIIDDADT ADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 AMI/A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD AIMIMA \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 KY 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD A 1 M 1 M A \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


0 


UCTADAIDCAAC CIIDDADTADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 AMI/A 

bKI LANKA 


IM AA1IMTDV TDAIMIMA1 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 KY 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TDAIMIMP\ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


0 


MCTADniDCAAC CIIDDADTADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Ai 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 K I 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY I KAINING) 




MET ADni DC AAC CIIDDADT ADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 AMI/A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD AIMIMA \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 KY 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


0 


MET ADAI DCAAC CIIDDADTADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


D E P IM E MT 

K b G 1 M b N 1 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


n 
U 


MCT ADAI DC AAC CIIDDADTADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 K T 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM P Al 1 MTD V TD A IM IMP \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


U 


ucTAnAincArc cnnnAiiTAnc i 
MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


c n 1 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


IM AAIIMTIIV TDAIMIlirl 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


n CAIMCMT 

K b G 1 M b N 1 


CDI 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


IM PAIIMTDV TDAIMIM/~\ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


0 


MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


c n 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


IM AAIIHTH V TH A IMIMrl 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 KY 


CDI 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


IM AAIIMTIIV TDAIMIHAI 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


0 


MCTADAIDCAAC CIIDDADTADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


1 M P A 1 1 MT D V TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN 1 KY I KAINING ) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 K T 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


1 M PAIIMTDV TD AIM IMP\ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


n 
U 


HCTAnAincArc cnnnAnTAnc i 
MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


c n 1 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


IM AAIIMTIIV TDAIMIlirl 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


IIICAMTDV 

INrAN 1 K Y 


CDI 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


IM fAIIMTIlV TDAIMIMAI 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


0 


HirTADAI riCAAC CIIDDADT ADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


c n 1 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


IM AAIIMTIIV TDAIMIliri 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 KY 


CDI 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


IM AAIIMTIIV TDAIMIMAI 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


0 


HCTADAI DCAAC CIIDDADTADC 1 

MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


C D 1 1 A M V A 

bKI LANKA 


1 M P A 1 1 MT D V TD A 1 M 1 M P \ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


IM C A MTD V 

INrAN 1 K T 


CDI 1 A M V A 

bKI LANKA 


1 M PAIIMTDV TD AIM IMP\ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING) 


U 


MblGPUIPbALbbUPPUKIUPb 1 


c n 1 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


IM AAIIMTIIV TH A IMIMA 1 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


i a a ic Tii~ c 
LUG lb 1 ILb 


CDI 1 A M 1/ A 

bKI LANKA 


IM AA1IMTDVTDAIMIMA\ 

IN LUUN 1 KY 1 KAINING ) 


0 


MET GPOI PEACE SUPPORT OPS 1 


SRI LANKA 


IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA 


IN COUNTRY TRAINING) 


o 


METGPOIPEACESUPPORTOPS 1 


SRI LANKA 


IN COUNTRY TRAINING) 


INFANTRY 


SRI LANKA 


IN COUNTRY TRAINING) 


0 


METGPOIPEACESUPPORTOPS 1 


SRI LANKA 


IN COUNTRY TRAINING) 


ADMIN 


SRI LANKA 


IN COUNTRY TRAINING) 


0 


METGPOIPEACESUPPORTOPS 1 


SRI LANKA 


IN COUNTRY TRAINING) 


LOGISTICS 


SRI LANKA 


IN COUNTRY TRAINING) 


0 


MET GPOI PEACE SUPPORT OPS 1 


SRI LANKA 


IN COUNTRY TRAINING) 


REGIMENT 


SRI LANKA 


IN COUNTRY TRAINING) 


0 


Fiscal Year 2010 Program Totals 48 












$1,439,086 


IMET-1 - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 














Course Title Qty 


Location 




C fi irlnnt-L 1 1 ^ If 

btuaents unit 


US Units 




1 otal Cost 


BASIC AMERICAN LANGUAGE INSTRUCTOR COURSE 1 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


KOTALAWALA DEFENSE UNIVERSITY 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


25813 


□ AblLAMbKICAN LANGUAGE INblKUCIUKLUUKbt 1 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


KU 1 ALAWALA L)b r b Nb b UNIVtKbllT 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


25813 


INTL DEFENSE MGT COURSE 1 


MONTEREY, CA 


MINISTRY OF DEFENSE 


DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT 
INSTITUTE NPS MONTEREY CA 


32730 


INTL DEFENSE MGT COURSE 1 


MONTEREY, CA 


SINHA REGIMENT 


DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT 
INSTITUTE NPS MONTEREY CA 


32730 


INTL DEFENSE MGT COURSE 1 


MONTEREY, CA 


MINISTRY OF DEFENSE 


DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT 
INSTITUTE NPS MONTEREY CA 


32730 


INTLDEFENSE MGTCOURSE 1 


MONTEREY, CA 


SINHA REGIMENT 


DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT 
INSTITUTE NPS MONTEREY CA 


32730 


IMTI CUIDVADn MPMT 1 

IIM 1 L brllPYAKU MGM 1 1 


NAVAL SHIP YARD PEARL HARBOR HI 


cdi I n m/n mav/v 
bKI LANKA NAVY 


NAVAL SHIP YARD PEARL HARBOR HI 


19318 


INTL SHIPYARD MGMT 1 


NAVAL SHIP YARD PEARL HARBOR HI 


SRI LANKA NAVY 


NAVAL SHIP YARD PEARL HARBOR HI 


19318 


LANGUAGE INSTRUCTOR/ADV 1 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


KOTELAWALA DEFENSE UNIVERSITY 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


17376 


LANGUAGE INSTRUCTOR/ADV 1 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


KOTELAWALA DEFENSE UNIVERSITY 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


17376 


NAVAL STAFF COL -10 MONTH 1 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


SRI LANKA NAVY 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


107458 


NAVAL STAFF COL -10 MONTH 1 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


SRI LANKA NAVY 


NAVAL STAFF COLLEGE NEWPORT Rl 


107458 



Fiscal Year 2010 Program Totals 



$470,850 
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Service Academies - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 



Course Title Qty 


Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 




USAF ACADEMY 3 
USAF ACADEMY 3 


USAFA, Colorado Springs, Colorado 
USAFA, Colorado Springs, Colorado 


N/A 
N/A 


N/A 
N/A 


215562 
215562 




Fiscal Year 2010 Program Totals 6 








$431,124 




Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 


Course Title Qty 


Location 


Student's Unit 


US Units 


Total Cost 




ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC10-2 4 
ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-1 4 
ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-2 4 
COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT CCM11-1 3 
COMPREHENSIVE SECURITY RESPONSES TO TERRORISM COURSE 11-1 3 
TRANSNATIONAL SECURITY COOPERATION COURSE TSC11-1 1 


Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 
Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 
Asia-Pacific Center for Security S tudies, Honolulu, HI 
Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 
Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 
Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 


APCSS 
APCSS 
APCSS 
APCSS 
APCSS 
APCSS 


57620 
60000 
30380 
32430 
33846 
6050 




Fiscal Year 2011 Planned Totals 19 








$220,326 

















Tajikistan 

CTFP - Fiscal Year 2010 Department of Defense On-Going Training 

Course Title Qty Location Student's Unit US Units TotaICo 

GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 1 DLIELC, LACKLAND AFB TX ^,^°™*™ NS DIRECT0RATE DLIELC, LACKLAND AFB TX 17398 

UNDER STAFF 

GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 1 DLIELC, LACKLAND AFB TX UNDER STAFF^^ ^ DLIELC, LACKLAND AFB TX 17398 

Fiscal Year 2010 Program Totals 2 $34,796 



IMET-1 - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 













US Units 






Total Cost 


BASIC AMERICAN LANGUAGE INSTRUCTOR COURSE 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


20080 


BASIC AMERICAN LANGUAGE INSTRUCTOR COURSE 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


20080 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


MOBILE FORCES 


DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


58581 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


NATIONAL GUARDS 


DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


20315 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


MOBILE FORCES 


DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


58581 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


NATIONAL GUARDS 


DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


20315 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


MILITARY HOSPITALOF THE MINISTRY 
OF DEFENSE 


DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


31836 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


MILITARY HOSPITAL OF THE MINISTRY 
OF DEFENSE 


DLIELC, 


LACKLAND AFE 


TX 


31836 


GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


GENERAL STAFF, MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


15361 


GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


MODGENRALSTAFF 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


15361 


GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


GENERAL STAFF, MOD 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


15361 


GENERAL ENGLISH LANGUAGE TRAINING 


1 DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


MODGENRALSTAFF 


DLIELC, 


LACKLAND AFB TX 


15361 


INFANTRY BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 


1 INFANTRY SCHOOL 




MINISTRY OF DEFENSE 


INFANTRY SCHOOL 




8487 


INFANTRY BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 


1 INFANTRY SCHOOL 




MINISTRY OF DEFENSE 


INFANTRY SCHOOL 




8487 


SIGNAL BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 


1 SIGNAL SCHOOL 




MOD 


SIGNALSCHOOL 




10222 


SIGNAL BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 


1 SIGNALSCHOOL 




MOD 


SIGNALSCHOOL 




10222 
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Course Title 



UNCLASSIFIED 
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Total Cost 



Fiscal Year 2010 Program Totals 



16 



$360,486 



GPOI - Fiscal Year 201 1 Department of State Planned Training 



CIVIL-MILITARY LIAISON OFFICERS COURSE (CMLO) 


25 


Tajikistan 


N/A 


N/A 


0 


PKO INSTRUCTORS'COURSE (PKOIC) 


25 


Tajikistan 


N/A 


N/A 


0 


TOTCOURSE 


25 


Tajikistan 


N/A 


N/A 


0 


UN LOGISTICS COURSE (UNLOG) 


25 


Tajikistan 


N/A 


N/A 


0 


UNSOC 


35 


Tajikistan 


N/A 


N/A 


0 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 


135 








$0 


Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 












COUNTER-TERRORISM MINI COURSE 


4 


Ulaanbaatar, Mongolia 


N/A 


APCSS 


10000 


Fiscal Year 2011 Planned Totals 


4 








$10,000 



Turkmenistan 

IMET-1 - Fiscal Year 2010 Department of State On-Going Training 



AMERICAN LANGUAGE COURSE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


56670 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


35695 


AMERICAN LANGUAGE COURSE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


56670 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


35695 


AMERICAN LANGUAGE COURSE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MINISTRY OF DEFENSE/26650 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


41343 


AMERICAN LANGUAGE COURSE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MINISTRY OF DEFENSE/26650 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


41343 


ENGINEER BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 


1 ENGINEER SCHOOL 


18214 


ENGINEER SCHOOL 


13880 


ENGINEER BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 


1 ENGINEER SCHOOL 


18214 


ENGINEER SCHOOL 


13880 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


32543 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


44450 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


32543 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


44450 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MOD 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


33648 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MOD 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


35882 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MOD 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


35670 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MOD 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


38366 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MOD 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


33648 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MOD 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


35882 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MOD 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


35670 


ENGLISH LANGUAGE COURSEE 


1 DLIELC, LACKLAND AFB TX 


MOD 


DLIELC, LACKLAND AFB TX 


38366 


INFANTRY BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 


1 INFANTRY SCHOOL 


ASHGABAT MILITARY INSTITUTE 


INFANTRY SCHOOL 


8088 


INFANTRY BASIC OFFICER LEADER-BRANCH 


1 INFANTRY SCHOOL 


ASHGABAT MILITARY INSTITUTE 


INFANTRY SCHOOL 


8088 


Fiscal Year 2010 Program Totals 


18 






$574,044 



Turkmenistan Fiscal Year 2011 Planned Program Totals 



$0 



Turkmenistan Total 



$574,044 
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Uzbekistan 



Uzbekistan Fiscal Year 2010 Totals 


0 






$0 




Regional Centers - Fiscal Year 2011 Department of Defense Planned Training 


ADVANCED SECURITY COOPERATION COURSE ASC11-1 


1 Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu, HI 


N/A 


APCSS 


15000 




Fiscal Year 2011 Planned Totals 


1 






$15,000 




Uzbekistan Fiscal Year 2011 Planned Program Totals 


1 






$15,000 
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